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Le  Misure  Lineari  di  questa  Provincia  sono 
il  Braccio , la  Canna  Architettonica,  il  Piede  da  fo- 
gnarne, e il  Piede  Agrimensori. 

Il  Braccio  è il  medesimo  in  tutti  i suoi  Co- 
muni, e corrisponde  col  Passetto  romano,  ossia  a 
Palmi  tre  della  Canna  Architettonica. 

La  Canna  Architettonica  è quella  stessa  di 
Roma,  colle  sue  suddivisioni  in  Palmi  dieci,  e il 
Palmo  in  Once  dodici. 

Il  Piede  da  legname  è il  mezzo  braccio,  ov- 
vero Palmo  Uno,  e mezzo  della  stessa  Canna  Ar- 
chitettonica. 

Il  Piede  Àgrimensorio  è diverso  in  alcuni  Co- 
muni, e variabile  nelle  sue  suddivisioni. 

La  Misura  di  questo  Piede  si  è sempre  presa 
nelle  Tavole  Censuarie,  e qui  è d’uopo  notare, 
che  in  alcuni  luoghi  il  Piede  da  legname  si  ado- 
pera anche  nelle  Misure  Agrarie;  e si  avverte  ezian- 
dio che  una  diversità  ora  maggiore,  ed  ora  minore 
si  trova  tra  il  Piede  Àgrimensorio  notato  nelle  Ta- 
vole del  Censo,  e quello  dato  nella  Metrologia  Ita- 
liana, per  cui  si  vede,  per  esempio,  che  in  Sasso 


Ferrato  si  ha 

Metrologia  Italiana,  Piedi 0,  3351 

Tavole  del  Censo 0,  4328 

che  in  Santa  Anatolia  , si  ha: 

Metrologia  Italiana,  Piede....  0,40957 

Tavole  del  Censo 0,4747 


In  questi  due  confronti  si  trovano  notabili  dif- 
ferenze , ma  in  altri,  che  potrebbero  indicarsi  le 
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differenze  sono  piccolissime.  Noi  però  ci  siamo  at- 
tenuti ai  rapporti  dati  nelle  Tavole  pubblicale  dalla 
Presidenza  del  Censo. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  comune  misura  è il  Rubbio,  che  suol  di- 
vidersi in  Otto  Coppe,  e la  Coppa  in  Quattro  Pro- 
vende, ed  in  alcuni  Comuni  si  ha  la  Quartuccia. 


Riguardo  al  peso  si  nota,  che  pel  Grano  si  ha: 

Il  Rubbio  di  libbre 

640 

La  Coppa  di 

80 

La  Provenda  di 

20 

La  Scodella  di 

Pel  Granturco  si  ha 

2 

Il  Rubbio  di  libbre 

560 

La  Coppa  di.... 

70 

La  Provenda  di 

17,6 

La  Scodella  di 

1,9 

La  differenza  tiene,  come 

dagli  schiarimenti 

ricevuti,  che  in  questa  Provincia  il  Granturco  si 
misura  come  il  Grano  a Coppa  rasa  e non  colma, 
e pel  peso  specifico  minore  nella  stessa  Coppa,  il 
peso  varia  di  libbre  10. 

% 

MISURE  DI  CAPACITA'  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 

Nella  misura  dei  Liquidi  si  hanno  le  solite  « 
denominazioni  di  Foglietta, fioccale,  Barile, Soma  ec. 
Pochi  sono  i Comuni,  che  variano  dalle  misure  usate 
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in  Macerata,  come  può  vedersi  dalle  annesse  Ta- 
vole. 

PESI 


La  Libbra  romana  con  le  sue  consuete  parti 
è il  peso  di  quasi  tutta  questa  Provincia,  ad  ec- 
cezione di  pochi  Comuni,  che  adottano  la  Libbra 
Fermana. 
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MACERATA 


MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12.. 

0 

G 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,492. 

CASBA 

ARCHITETTONICA 

• 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can- 

na  0,4476. 

' * 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  30 

0 

5 

5 

8554 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

5450 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  1,7903. 
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MACERATA 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

=5 

1 

M 

• 

Gfl 

a _ 

H 

2 5 

H ss 

DECIMALI 

DA  LEGNAME 

8 

U h 

« 

a 

K H 

M 

U 

Mezzo  Piede 

0 

i 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

o: 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

* 

: 

• 

<• 

■ - 

1 

•i 
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MACERATA 

M1SDRE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

H * 

r.  H 

Cd 

u 

{ 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

- 

VIRO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

R Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,966. 

- 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quartuccie  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

V 

ta  1,780. 

1 

* 
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MACERATA 

MISURE  DIPESI 


mi 

MERCANTILI 

CIJILOGK, 

ETTO- 

GRAM/ 

< s 
< 
WS  cs 
ft  « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

PESI 

. 

PEI  MEDICINALI 

* 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3.532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

e 
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APPIGNANO 

MISURE  LINEARI  • 


■BACCIO 

MERCANTILE 

ec 

H 

« 

* 

DECIME 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,492. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

v 2 

34218 

Canoa  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can- 

na  0,4476. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

• 

1 

. < * ; 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8619 

Piede  di  Once  30 

0 

5 

5 

8554 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

5450 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1.7903. 

* 
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APP1GNANO 
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AFFIGGANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda . .. 

8 

7 

T 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140 

VISO 

,• 

Foglietta 

0 

5 

0 

8600 

fioccale  di  Fogliette  4.; 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  24 

48 

8 

2 

6370 

Soma  di  Barili  2 

97 

6 

5 

2740 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

la  1,966. 

. ' 

OLIO 

' * 

Quartuccia 

0 

1 

4 

040 

Foglietta  di  Quartncce  4 

0 

5 

6 

160 

Boccale  di  Fogliette  4...'. 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8. 

17 

9 

7 

0816 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,780. 

• 

: . 
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APPIGNANO 

MISURE  DI  PESI 


MERCANTILI 


S i a J,  a CRAMM1 

S £ S 3 2 E 

= tt!  « a u decimali 

u 


Grano  di  24/24  0 


Denaro  di  Grani  24. 


ooo 


Ottava  di  Denari  3 


Onci,  di  Ottave  8. 


Libbra  di  Once  12.. 


Quintale  di  libbre  100.. . 33  9 

Migliaio  di  libbre  1000 339  0 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 


PEI  MEDICINALI 


0 0 


Scrupolo  di  Grani  24 0 0 


Dramma  di  Scrupoli  3 0 0 0 


Oncia  di  Dramme  8. 
Libbra  di  Once  12  ... 


CINGOLI 

M I S U R E LINEARI 
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BRACCIO 

MERCANTILE 

es 

2 

1 

fid 

- a 

H h 

u 

a 

u 

55  _ 
Z C3 
ir  H 

U3 

DECIMALI 

Mcizo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

02054 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 

CAMMA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

31218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,1476. 

| 

i 

PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

•Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  ó 

0 

0 

1 

8018 

Piede  di  Once  31  3 

0 

5 

8 

0482 

Canna  ridotta  di  Piedi  10 

Il  Metro  eq  ii  ir  a le  a Pic- 
j de  1,705. 

5 

8 

6 

4820 
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CINGOLI 

MISURE  LINEARI 


» m a ^ 

H £ ss  p « DECIMALI 

s a H « H 

* a S 


Minuto. 


Oncia  di  Minuti  5... 
Piede  di  Once  21... 
Canna  di  Piedi  15. 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,557. 


DA  LEGNAME 


Mezzo  Piede.. 


Piede  di  Once  12. 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2.9839. 
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CINGOLI 


MISURE  Di' CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


]l“  — ' — — 

— 



— 

H 

ARIDI 

H 

3 

mi 

G 

l S 

U3 

DECIMALI 

2 

U 

j Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliettc  4 

o 

0 

3 

4432 

; Barile  di  Boccali  16 

32 

5 

5 

0910 

Soma  di  Bacili  4 

130 

2 

0 

3650 

Il  Litro  equivale  a Foglici • 

ta  1 ,966. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quartuccie  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

081 G 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,780. 

J 
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CINGOLI 


MISURE  DI  PESI 


PIMI 

MERCANTILI 

CHILO - 
GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

< 5 

o < 

W C5 

a 

grammi 

E 

DECIMALI 

Urano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04090 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Oliavo  8 

0 

0 

2 

8,23G 

Libbra  di  Once  12 

0 

o 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07183 
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C1V1TAN0VA 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

1 

tal  — 

SB  tf 
u H 
«3 
S 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

i Mezzo  Braccio 

0 

9 

u 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

G 

7 

02651 

Il  Metro  equivale  a 

lirac- 

ciò  1,192. 

CANNA 

ARCHITETTONICA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a 

Can- 

na  0,4476- 

- 
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CIVITANOVA 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

agbimensorio 

5 

H 

£ 

DECIME- 
TRI !j 

1 

U 

S - 

s s 

SO 

U 

DECIMALI 

0 

0 

0 

30260 

Oncia  di  Minuti  IO 

0 

0 

3 

02550 

Piede  di  Once  16 

0 

4 

8 

40810 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

0 

4 

8 

40810 

4 

8 

4 

08060 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,0658. 

Pie- 

PIEDI 

DA  LEGNAME 

7 

0 

1 

6 

75663 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,9839. 

Pie- 

' 
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CIVITANOVA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

13  — 

H £ 
JC  H 
■ 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

VISO 

Foglietta s 

0 

• 5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Soma  di  Boccali  36 

73 

2 

3 

9552 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,966. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

4 

6352 

1 Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

•Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,780. 

L 
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C1V1TANOVA 


MISURE  DI  I’ESI 


PENI 

MERCANTILI 

X 

CJ 

o 

G 

ETTO- 

GRAM. 

i 

< PS 

w -!• 

u X 

za  « 

GHAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  'li  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  ili  Grani  24 

0 

0 

o- 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850  • 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2.  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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FABMANO 


MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTII.E 

£ 

H 

W 

S 

t 

SU 

e§ 

Q 

U 

3 

H ec 
r.  H 
sa 
u 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

o 

3 

6 

3 

51327 

02654 

. 

Braccio  di  Orno  12 

0 

7 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 

CASSA 

ARCHITETTONICA 

1 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

42180 

Canna  di  Palmi  10 

2 

0 

3 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,4476. 

PIEDE 

AGRlMENSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

51330 

Canna  di  Piedi  10 

3 

3 

5 

13270 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 
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FABRIANO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AH  IDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rukbio  di  Coppe  8 

240 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

Tino 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

6 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  21 

42 

7 

2 

3062 

Soma  di  Barili  2 

85 

4 

4 

6124 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

ta  1,966. 

01,10 

Foglietta 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

2 

4 

6352 

Broccatella  di  Boccali  5 

11 

2 

3 

1760 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,780. 
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FABRIANO 

MISURE  DI  PESI 


1 

PESI 

MERCANTILI 

Il 

CIIILO- 

GRAM. 

© * 
H < 

h a 

Uà  © 

< S 
y < 

Uà  CS 

© o 

1 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3yì)«3^  1 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

l*EI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 
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Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

! 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

' 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

tì 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

/ 

9,07185 

, • Digitized  by  Goógle 


LORO 

MISURE  LINEARI 


riEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

. — 1 

DECIME- 

TRI 

— 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

4 

Quinto 

0 

0 

4 

0710 

Palmo  di  Quinti  5 

0 

2 

0 

. 3562 

Piede  di  Palmi  locali 

0 

6 

1 

0686 

Canna  di  Piedi  10 

6 

1 

0 

6863  | 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,6375. 

t 

- 

* 

| 

' Digitized  by  Google 


LORO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Provenda 

Coppa  di  Provcnde  4 


Rubbio  di  Coppe  8 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
; Prorenda  1,140. 


VINO 

Foglietta 

Boccale  di  Fogliettc  4 

Soma  di  Boccali  25 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4746. 


«LIO 

Foglietta 

Boccale  di  Foglictte  4 

Metro  di  Boccali  8 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,3355. 


Digitized  by  Google 


LORO 

MISURE  DI  PESI 


565 


PESI 

MERCANTILI 

X 

o 

a 

u 

? a 

H < 

H X 
là  O 

DECA- 

CRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0404 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1145 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,3435 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

6,7481 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

0,9777 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
■ Libbre  3,1155. 

• 

il 

! 

1 

I 

Digitized  by  Google 


566 


MATELICA 

MISURE  LINEARI 


BUACCIO 

MERCANTILE 


Mezzo  Braccio 

Braccio  di  Odcc  12. 


Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 


CANNA 

Il  ARCHITETTONICA 


l'almp 

1 Canna  di  l'almi  10 


Il  Metro  equivale  a Can- 
ij  no  0,4476. 


H 

5 S 
S H 

a 


u 

X _ 

E £ 

u 

u 


DECIMALI 


51327 

02652 


34218 

42180 


Digitized  by.Google 


MATELICA 

MISURE  I.  I N E A 1$  I 


567 


PIEDE 

agrimensori!) 

METRI 

w 

£ £ 
g s 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

! Minuto : 

0 

m 

0 

18G20 

Oncia  di  Minutilo 

0 

0 

1 

8G180 

Piede  di  Onctf  18 

0 

3 

3 

51330 

Canna  di  Piedi  17 

5 

6 

9 

720 10 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,9839. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

G 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a 

Pie- 

di  2,9839. 

■Diyill/STby  Google 


568 


MATEL1CA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI  * 


ARIDI 

H 

3 

DECU.lTKl  ì 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

Coppa  di  Pro  vende  4 

35 

0 

8 

looo 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

1 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Pr  or  ernia  1,110. 

vino 

Foglietta 

0 

0 

8008 

Boccale  di  Fogliellc  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  22  

41 

El 

5 

7504 

Soma  di  Barili  2 

89 

H 

1 

5008 

Il  Litro  etjuivale  a Fogliet- 
ta 1,900. 

1 

1 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  l’oglielte  4 

2 

2 

4 

0352 

Brocca  di  Boccali  12 

26 

9 

5 

6224 

Il  Litro  equivale  n Fogliet- 
ta 1,780. 

Dìgitized  by  Google 


56  i) 

MATELICA 


MISURE  DI  PESI 


ìj 

PERI 

si 

g 

r *- 

I • 
< 

. | 

GRAMMI 

MERCANTILI 

H « 

w cs 

E 

d 

* 

DECIMALI 

o 

0 

o 

0.01900 

1,177 

3,532 

0 

0 

0 

Ottava  di  Denari  3.. 

0 

0 

0 

| Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8.256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 ... 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

j PNI 

PEI  MEDICINALI 

1 

. | 

■ . 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900  ! 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  1 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

) 

0 

0 

2 

8,256  J 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  j 

Digitized  by  Google 


570 

MOGLIANO 


MISURE  LINEARI 


/ 

PIEDE 

auri  messorio 

1 ' 

SS 

H 

s 

1 

Ui 

5 = 

H •- 

M 

HA 

-HKIJAUD 

DECIMALI 

; Oncia 

0 

0 

3 

4134 

« 

i Piede  di  Once  18 

i 

0 

0 

1 

4410 

Canna  di  Piedi  10 

0 

1 

4 

4100 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,0270. 

• 

, 

: 

e 

1 

. 

— 

Digitized  tjy  Google 


MOGLI  ANO 


571 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

/ 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Dubbio  di  Coppe  8 

280 

« 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgano  a 

Provenda  1,140. 

vino 

Foglietta 

0 

3 

2 

4100 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

2 

9 

6330 

Barile  di  Boccali  25 !...  . 

32 

4 

0 

8200 

Soma  di  Barili  2..... 

64 

8 

1 

6500 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

le  3,0855. 

01*10 

Foglietta 

0 

3 

5 

4410 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

4 

t 

7650 

Cannata  di  Boccali  8 ; 

11 

3 

4 

1210 

Metro  di  Cannate  2 

22 

6 

8 

2420 

LI  Litro  equivale  a Foglici- 

le  2,824. 

Digitized  by  Google 


573 

MONTE  LI! PONE 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

— 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
co 1,492. 

• 

CANNA 

ABCUITETTOX1CA 

Palmo 

0 

2 

2 

34218 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

4 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,4476. 
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Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PE(  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

1 

Digitizéd'by  Google 


587 


DlOllllO  VALLE 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

| l 

LITUI 

DECILITRI 

1 ± - 

-1  — 

H =5 
« H 
W 
U 

1 

DECIMALI  j 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Dubbio  di  Coppe  8 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,140. 

•280 

6 

4 

8000 

vino 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 

•2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  18 

36 

6 

1 

9776 

Soma  di  Barili  3 

109 

8 

5 

9328 

B Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,966. 

*” 

•LIO 

Quartuccia 

0 

1 

i 

0400 

Foglietta  di  Quartncce  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816  ; 

fi  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,780. 

• 

. Digiti? ed  by  Google 


588 


MORROVALLE 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

© ss 

-4  -»• 

5 « 

1 

O K 
H < 
H CÉ 
tiì  © 

r 

5 5 

H SS 
fi  O 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 ' 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3..... , 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 " 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

339 

0 

7 

1,850 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

- 

V 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

589 

SANTA  ANATOLIA 


MISURE  LINEARI 


;-r-_  -...tir  -1  --  :.vg ---S~=b 

II 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

ss 

H 

a 

ì 5 
1 H 

l 

U3 

s ^ 
Z os 

ÌC 

tii 

'J  - 

DECIMALI  | 

Oncia 

0 

0 

4 

7477 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

7 

4771 

Canna  di  Piedi  10 

4 

7 

4 

7714 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

, 

di  2,1063. 

* l 

• 

1 

’ 


pfgjj^jcd  by  Google 
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SANTA  ANATOLIA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


- 

S 

H . 

fi  „ 

DECIMALI 

H 

0 

u. 

fi 

£ S 

fi 

'fi 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rullino  di  Coppe  8 

•280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
l'rovtnda  1,140. 

R 

Vitto 

. 

Fogl  ietta : 

0 

5 

9 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

3 

7 

Soma  di  Boccali  36 

85 

4 

4 

6144 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6853. 

OLIO 

t . 

F'o  gli  cita - 

0 

6 

5 

5186 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

6 

2 

0744 

Brocca  di  Boccali  10 

Il  ÌJtro  equivale  a Fcgliet- 
j ta  1,5203. 

26 

• 2 

0 

7440 

I 

Digitizeò-by  Google 


5‘J  I 

SANTA  ANATOLIA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

ss 

o 

u 

a 

u 

2 

c ^ 

f~  — 

W ’C 

5 “ 

.Il 

grammi  ìj 
K jl 

REGIMAI! 

Grano  di  24/2-1 

0 

0 

0 

0,01906 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8..... 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliare  di  Libbre  1000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

339 

0 

7 

1,850 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,01900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

..  0 

1,177 

I 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185  1 

1 

•{ 


Digìlized  by  Google 
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S.  ANGELO  IN  FONTANO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMKNSOniO 

METRI 

1 

5 5 

0 H 
Ui 

a 

— « 

X H 
SU 

u 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

2948 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

2 

9180 

Piede  di  Once  18 

0 

5 

3 

0627 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

6268 

Il  Metrp  equivale  a Pie- 

de  1,8810. 

, 

• 

" ■ 

i 

' 

• 

i 

- 

Digitized  by  Google 
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S.  ANGELO  IN  PANTANO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI  | 

DECILITRI  | 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Pro venda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Ruhbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

V 

Provenda  1,140. 

VIRO 

A [.l'ingrosso 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

2 

9 

6330 

Barile  di  Boccali}  25 

32 

4 

0 

8200 

Soma  di  Barili  2..: 

64 

8 

1 

6500 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Boccali  '7,7142. 

-1  ’ . 

A MINUTO 

i 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  20. 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

la  1,9662. 

594 


S,  ANGELO  IN  PANTANO 

_ MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

MISURA  ANTICA 

PER  LE  VENDITE  ÀLL’lNGROSSO 

C6 

H 

*J 

I>HC|  LITRI 

1 

H tC 
X H 
X 

u 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

3 

8 

0550 

Boccale  di  Foglieltc  4 

1 

5 

2 

2200 

Metro  di  Boccali  16 

14 

3 

5 

5200 

] l Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,6278 

»,  * . *1. 

A MINUTO 

- 

Foglietta 

0 

6 

0 

8387 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

4 

3 

3548 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

> 

la  1,6437.- 

t * 

• 

. Digitized  by  Google 
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S.  ANGELO  IN  PANTANO 

MISURE  DI  PÉSI 


. - 

PKHI  . 

fifl 

C 

1 • 
O 5? 

< 5 

I 

GRAMMI  , 

MISERA  ANTICA 

ì-  ce 

u se 

E 1 

• ’ • 

a 

'O 

te  0 

2 CJ 

DECIMALI  ’ 

Grano 1 

0 

0 

0 

t t 

0^0464  1 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1145 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

! 

3,3435 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

0 

■ 1 

0,7481 

Libbra  di  Olire  12 

0 

3 

2 

0,9777  i 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,1 15G.  • 

* 

• ■ 

! 

MISERA  NEO  VA 

l 

' ' 

Granò  di  24/21 

0 

0 

« 

J 

0,04900  ! 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8...., 

0 

0 

2 

I 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

1 

33 

9 

0 

7.185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 

: 

■ 

Oigitized  by  Google 
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S.  GIUSTO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


‘ ■-  '■  r — 

; • 

........  • 

LITRI 

DECILITRI 

1 

H 5 
r.  h 
ui 
u 

— | 

DECIMALI 

i 

I Provenda 

8 

7 

7 

0220 

1 Coppa  di  Provende  4..., 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

, v • 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140 

1 1 

. 

vino 

1 ’ 

1 

j 

I Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

0 

3 

4432 

, Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

8640 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

7280 

Il  Litro  equivale  a Fogliti - 

I 

l 

la  1,966. 

1 # 

/ 

• 

' - • Digitized  by  Google 


' \ 


S.  GIUSTO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Quartuccia 


Foglietta  di  Quartuccc  4 0 

Boccale  di  Fogliclle  4 ! 2 () 

/ 

Cuguatclla  di  Boccali  4 8 

Barile  di  Boccali  28 57 

I ‘ 

Pelle  o Mastello  di  Cugna- 

telle  10 ; 82  1 

Soma  di  Pelli  2 164  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,048.- 


599 

S.  GIUSTO 


M ISU.RE  DI  PESI 


1 

t 

PKSI 

MERCANTILI 

CC 

' 2 
u 

1 ■ 
O S 
H < 
H X 

tii  q. 

1 • 
< S 
o < 

£ * 
■Q  « 

GRAMMI  { 
K 

DECIMAI.! 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

0,04900 

j Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Dciiari  3 

0 

0 

0 

3,532  ì 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

- 8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100..: 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850  1 

Il  Chilogrammo  equivale  q 

Libbre  2,  Once  11,5. 

i 

i 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

' 0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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S.  SEVERINO 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO 

MERCANTILE 

y ■ , 

£ 

H 

A 

£ 

DECIME- 

TRI 

» 

£ 

£ £ 
W 

u 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

■ 

B 

51327 

Braccio  di  Once  12 

0 

B 

B 

02654 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,492. 

.. 

CAMMA 

' i 

ARCHITETTONICA 

. - 

Palmo 

0 

2 

2 

II 

/ il 

i 

342 

Canna  di  Palmi  10 

2 

2 

3 

42180 

Il  Metro  equivale  a Can- 

na  0,4476. 

; 

' . | 
• 

Digitized  by  Google 


6 


S.  SEVEK1NO 

MISURE  LINEARI 


Digitized  by  Google 


602  • 


S.  SEVERINO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 . ■ . ■ 

1 

' J il 

ARIDI 

H 

U.  * 

u 

fi 

u 

u 

j 

decimali 

■ 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  1 

35 

0 

8 

1000"  j 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

. G. 

4 

8000 

* ] 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Vruvenda  1,140. 

• 

- 

vino 

- 

1 

. 

Foglietta 

0 

5 

• 0 

\ 

8610 

4432 

Boccale  di  Foglieltc  4 

2 

' 0 

3 

Soma  di  Boccali  36 

73 

2 

3 

9552 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

' ! 
ji 

‘ , ' OLIO 

Foglietta 

0 

5 

6 

1590 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

4 

6352  ' 

Brocca  di  Boccali  10. 

22 

4 

6 

3520 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,780. 

« > 

• • . , ' f 

Digilized’by  Goo'gle 
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S.  SEVEIUNO 


MISURE  DIPESI 


PKflIK 

'MERCANTILI 

CC 

« 

0 

1 

ETTO- 

GRAM. 

< a 

u < 
u ss 
Q 

GRAMMI 

E 

DECIMALI  1 

Grano  «li  21/24 

0 

0 

0 

0,01900 

’ Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  il 

0 

r 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

o 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale,  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migllajo  di  Libbre  1000 

- H Chilogrammo  equivali  a 

339 

0 

r 

1,850 

Libbre  2,  Onci  11,5. 

0»  . 

PEQI 

PEI  MEDICINALI 

\ 

Grano ; 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177. 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

• ‘ ■ Digitizedby  Google 


• / . 
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SARNANO 

MISURE  LINEARI 


• N.  . _ - . 

' 1 1 I 

• ’ • V 

BUCCIO 

MERCANTILE 

X 

H 

W 

fi 

DECIME- 

TRI 

1 

’jS 

fi  _ 

p * 

r.  H 

M 

U 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

51327 

. . 

Braccio  di  Once  12 ' 

0 

6 

. 7 

02654 

^ . -•  j 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

• ■ . 

. . 

ciò  1,492. 

1 

PIEDE 

■ 

* -,  f 

AGRIMENSORE 

. ' . 

Minuto  ., 

0 

0 

0 

46540 

Óncia  di  Minuti  4 

0 

0 

1 

8G180 

Piede  di  Once  31  

0 

5 

7 

71230 

Canna  di  Piedi  10 

5 

7 

7 

12260 

: ” * ' ’ 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

| 

* , • * . V 

de  1,7327. 

. • 

1 - 

PIEDE 

' ' 

DA  LEGNAME 

• 

Mezzo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

• • • 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

„ 

- •'  : . 

di  2,9839. 

1 

* 

- 

■ Digifized  By  Google 
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SARNANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

2 

2 

Provcodti . , 

8 

Coppa  di  Provette  4 

35 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

Dirci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

• 

• - .• 

▼IMO 

Foglietta 

0 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

Barile  di  Boccali  20.... v 

40 

Soma  di  Barili  3 

122 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

la  1,996. 

©AI© 

Foglie  ita 

0 

Quartuccio  di  Foglictte  3 1 /4. 

1 

Cald.trola  di  Foglietle  13 

7 

‘ , 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,780. 

i * 



— 



~ 

H 

mi 

H 2 
X H. 

DECIMALI 

■ * 1 

* t t 

O 

(ti 

a 

M 

u 

’ . » % 

7 

7 

0220 

0 

8 

1000 

6 

4 

8000 

1 . . 

/ . 

j 

V 

- - : 1 

5 

0 

8610 

/ • 

0 

3 

4432 

. 6 

8 

80  IO 

0 

‘ 6 

3920 

* » •*. 
\ * 

* 

• 

* ' • » 

t 

• 1 

5 

6 

1590 

■ • '•  ! ' 

8 

2 

5 ICO 

\ i ' 

3 

0 

0640 

. ■ • ' 

. . t 

V 

“ Digìtized  by  Google 


liOG 


SAKAANO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

cc 

c 

G 

o S 

H < 
H « 
Uì  - 

1 

ù < 
W cc 
— c 

(■RASIMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/21 

0 

0 

. 0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  j 

Oliava  di  Denari  3..  ..1 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

, 8,250  j | 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185! 

j Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 • 

0 

• 7,185  j 

i Migliajo  di  Libbre  1000 » 

339 

' 0 

7 

1,850 

|j  II  Chilogrammo  equivale  a 

I Libbre  2,  Once  11,5. 

■_  • 

• 

• 

. 

• 

PERI 

, 

PEI  MEDICINALI 

v 

i Orano 

0 

0 

0 

0,04900  j| 

, 

| Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177  il 

j|  Dramma  di  Scrupoli  3.. 

0 

0 

0 

3,532  1 

|| 

j Oncia  di  Dramme  8...., 

0 

0 

2 

8,25G 

j 

■ Libbra  dì  Once  12 

j 

0 

3 

3 

9,07185  j 

> 


‘ , JUigitized'  by  Google 
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SASSO  FERRATO 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 


’t  - * _ 

H £ h - regimali 


s = _ X 

h £ x r 

% a .*•  £ 

* a « 


Mezzo  Braccio.. 


0 3 3 51327 


Braccio  di  Once  12. 


7 02654 


Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,492. 


ARCHITETTONICA 


i Palmo 


0 2 2 31218  !( 


|i  Canna  di  Palmi  10. 


2 2 3 42180 


Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,4476. 


, , ' ’ ' Digitized  by  Google 
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SASSO  FERRATO 

MISURE  LINEARI 
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PIEDE 

AGR1MKNS0R10 

> 

s 

h 

u 

3 

DECIME- 
TRI | 

ù 

E - 

fi* 

H 

u 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  ‘23  1 /A 

0 

4 

3 

28800 

Canna  di  Piedi  10.,..'. 

4 

3 

2 

87080 

fi  Metro  equivale  a Pie - 
. di  *2,3101. 

‘ 

... 

• • l‘  ’ 

PIEDE 

A 

: < 

* 

DÀ  LEGNAME  . 

■ 'ì  • * A 

Meizo  Piede 

0 

1 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2.0830.  , • 
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SASSO  FERRATO 


MISURE  Ul  CAPACITA’  PER  AJUDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provcmla 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provonde  4 

35 

0 

8 

1000 

Ruhbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,140. 

• 

- 

vno 

Foglietta 

0 

5 

0 

8608 

Mezzo  di  Fogliettc  2 

1 

0 

1 

7216 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

4432 

Barile  di  Boccali  26 

52 

8 

9 

5232 

Soma  di  Barili  2 

105 

7 

9 

0460' 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

ta  1,966. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

* 

0400 

Foglietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

| 

ta  1,780. 

39 
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SASSO  FERRATO 


MISURE  DI  PESI 


PENI 

MERCANTILI 

CHII.OGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< i 

U ts 

a « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/2-1 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3.... 

0 

D 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

• 9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

\ fi  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

' 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Googl 
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SERRA  SAN  QUIRICO 


MISURE  LINEARI 
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S Eli  11  A SAIN  Qll  11  ICO 

MISURE  LINEAR f 


PIEDE 

AG  R IME  > SOR  IO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMAI.! 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8618 

Piede  di  Once  ‘21 

0 

3 

9 

0988 

Canna  di  Piedi  10 

3 

9 

0 

9882 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,5576 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

* 

Mezzo  Piede. .' 

0 

.1 

6 

75663 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9839. 

» 
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< 
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SERRA  SAN  QEIRICO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


X 

I 

ARIDI 

SS 

- . 

- - 

Zj 

w 

Ui 

Provenda ... 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Pfovcude  -I 

31» 

0 

8 

1000 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

6 

i 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,140 

VISO 

Foglietta 

0 

5 

0 ■ 

8610 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4432 

Soma  di  Boccali  72 

146 

4 

7 

9104 

Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 1,966. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

4 

0400 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

5 

6 

1600 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

4 

6352 

Metro  di  Boccali  8 

17 

9 

7 

0816 

: Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta 1,780. 

1 
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SERRA  SAN  QUIRICO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUII.OGR. 

ETTO- 

GRAM. 

Grano  di  21/24 

0 

0 

0 

1 

Denaro  di  Grani  '21 

0 

B 

0 

1,177  1 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532  j 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quinlalc  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7Ì185 

i Migliajo  di  Libbre  1000 

330 

n 

B 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

e 

Libbre  2 Once  11,5. 

■ 

PBIK 

■ 

■ 

PEI  MEDICINALI 

1 

1 

; Grano 

0 

H 

E 

0,04906 

1 Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3. 

0 

0 

B 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  MACERATA 

— tHl- 


Macerata Misure  Lineari,  di  Vino  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi  come  Ancona;  di 
Pesi  come  Roma.  Tav.  Num.  537 

Albacina Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  come. 

Fabriano;  di  Aridi  e Pesi  come 
Macerata. 

Anno Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

coinè  Macerata  ; di  Vino  come 
Loreto. 

Appignano Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  c Pesi  come  Mace- 
rata. Tavola  Num.  541. 

Bei.fokte Segue  in  tutto  Macerata. 

Cancelli  . Misure  Lineari,  di  Vino  c Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerala. 

Cerreto Misure  Lineari,  di  Vino,  c Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi,  c Pesi  come 
Macerala. 

Cingoli Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  545. 

Civitanova Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tavola  ;Num.  549. 

Collamato Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio,  come 

Tabriano;  di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata. 

Colmurano  .......  Segue  in  tutto  Macerata. 

Domo Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  come 

Fabriano  ; di  Aridi  e Pesi  come 
Macerata. 


048* 

Fabriano  .........  Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie; di  Aridi,  e Pesi  come  Ma- 
cerala. Tav.  Num.  553. 

Ficano Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  comò 

Macerata;  di  Vino  come  Civila-. 
nova;  di  Olio  come  S.  Severino. 

Filottrano  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Macerata;  di  Vino  come 
, Appigliano. 

Frontale Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  come 

Macerata;  di  Vino  come  Civita- 
nova  ; di  Olio  come  S.  Severino. 

Genoa  .' Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  come 

Fabriano  ; di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata. 

Goaldo '.  . . Misure  Lineari,  di  Vino  e Pesi  pro- 

prie; di  Aridi,  e Olio  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  556. 

Loreto.  Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie; 

di  Aridi,  Olio,  c Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Nana.  559. 

Loro Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c Pesi 

proprie  ; di  Aridi  conio  Macera- 
la. Tav.  Num.  563. 

Matelica Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  566. 

Mogliano.  .......  Misure  Lineari,  di  Olio,  Vino , e Pesi 

proprie;  di  Aridi  come  Mace- 
rata. Tavola  Num.  570. 


Monte  Cassiano  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 


come  Macerala  ; di  Vino  come 
Appignano. 

Monte  Cosabo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c Pesi 

come  Macerata;  di  Vino  come 
Ci  vitanova 

Monte  Fano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi. 

come  Macerata;  di  Vino,  come 
Civitanova. 

Monte  Lupone Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 
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di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerato. Tav.  Num.  573. 

Monte  Mii.onf. 

Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 
come  Macerata  ; di  Vino  come 
Appianano. 

Monte  S.  Martino.  . . 

Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 
Olio  proprie  ; di  Pesi  come  Ma  - 
cerata.  Tav.  Num.  577. 

Monte  Santo  

Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie; 

f 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma 
cerata.  Tav.  Num.  581. 

Morico 

Segue  in  tutto  Macerata. 

Morhovalle  

Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; • 
. » di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerala. Tav.  Num.  585. 

Padscla 

Segue  in  tutto  Macerata. 

Penna  S.  Giovanni.  . . 

Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  come 

Macerata;  di  Olio,  e Vino  come 
Sarnano. 

Pbtriolo 

Segue  in  tutto  Macerata. 

Pierosara 

Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata  ; di  Vino,  e Olio  come 

Fabriano. 

Porto  Civitanova  . . . 

Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 
come  Macerata;  di  Vino  come 
Civitanova. 

Recanati 

Misure  Lineari,  e di  Vino  come  Lo- 
reto; di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come 
Macerata. 

Ripe  S.  Ginesio  . . . . 

Segue  in  tutto  Macerata. 

Rotorscio 

Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Macerata;  di  Vino  come 
Loreto. 

S.  Anatolia  

. Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie ; di  Aridi,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  589. 

S.  Angelo  in  Pantano  . 

Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  prò- 

* *.  ' 

prie;  di  Aridi,  e Vino  comcMace- 

rata.  Tav.  Num.  592. 

S.  Donato  (di  Fabriano) . 

Misure  Lineari,  di  Viuo,  e Olio  come 

Fabriano;  di  Aridi,  e Pesi  come 
Macerata. 

618 

S.  Ginbsio  ■ Segue  in  tutto  Macerata. 

S.  Giusto Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  c 

Pesi  come  Macerata,  di  Olio  pro- 
pria. Tavola  Num.  596. 

S.  Severino  Misure  Lineari,  e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi,  c Pesi  come  Macerata; 
dr  Vino  come  Civitanova.  Tav. 
Num.  600. 

Sarnano Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie ; di  Aridi,  je  Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  604. 

Sasso Misure  Lineari,  c di  Vino  come  Serra 

S.  Quirico;  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 
come  Macerata. 

Sasso  Ferrato.  ....  Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie; 

di  Aridi,  Olio,  c Pesi  come  Ma- 
cerata'. Tav.  Num.  607. 


Serra  San  Quirico  . . Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  Olio,  e Pesi  come  Ma- 
cerata. Tav.  Num.  611. 

Tolentino Segue  in  tutto  Macerata. 

Treja . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio  , c 

Pesi  come  Macerata,  di  Vino  eo- 
me  Appignano. 

Urbisagma  .......  Segue  in  tutto  Macerata. 
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MISURE  LINEARI 


62-1 


Le  Misure  Lineari  di  questa  Provincia,  sono 
il  Braccio,  la  Canna  Mercantile,  e la  Canna  Archi- 
tettonica. 

Il  Braccio,  come  risulta  dagli  schiarimenti  ri- 
cevuti, equivale  a Palmi  tre,  e mezzo  della  Canna 
Mercantile  romana. 

La  Canna  Mercantile  è quella  stessa  di  Roma. 

La  Canna  Architettonica  è composta  di  Palmi 
dodici  della  Canna  Architettonica  romana,  equi- 
valente cioè  a quattro  Passetti  romani^  e questa 
misura  serve  anche  pei  terreni , ponendosi  nelle 
Tavole  del  Censo,  la  Canna  Agrimensoria  di  Palmi 
dodici  romani. 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  GLI  ARIDI 


La  comune  Misura  è il  Rubbio,  quale  si  di- 
vide in  Scodelle,  Coppe,  Slaje,  Quarte  ec. 


Il  Quarto  di  Grano  pesa  libbre.....  40 

Lo  Stajo 80 

II  Rubbio 640 


La  Misura  del  Grano,  Farro,  Miglio  ec.  si  fa 
rasa;  quella  di  Granturco,  e Legumi  si  fa  metà 
colma,  e metà  rasa,  e il  Rubbio  di  Granturco,  c 
Legumi  pesa  libbre  720. 


I 
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MISURE  Di  CAPACITA’  PEL  MINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 

Le  consuete  Misure  di  Soma,  Parile,  Boccale, 
Foglietta  ec.  sono  quelle  che  si  usano  in  questa 
Provincia. 

La  Foglietta  poco  varia  in  diversi  Comuni. 

L’Uva,  o Mosto  si  misura  nel  bigonzo,  e 
questo  pesa  libbre  100. 

Per  f Olio  si  hanno  le  medesime  Misure,  cioè 
Soma,  Boccale,  Foglietta  ec.  ed  anche  le  minime, 
Quartuccia , Terzetto  ec.  ed  è venduto  anche  a 
libbre.  * 

PESI 


La  libbra  Romana,  e la  Perugina  sono  in  uso 
in  questa  Provincia. 

Il  Chilogrammo  per  la  libbra  romana  equivale 
a libbre  2,9498;  per  la  Perugina  a libbre  2,9620. 


Digitized  by  Google 


623 

ORVIETO 


MISURE  LINEARI 


BUACCIO 

MERCANTILE 

H ■ 

w 

T. 

DECIME-  ! 
T RI  1 

CENTJME-  j 

TRI 

DECIMALI  ' 

) 

Mozzo  Brucio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio 

0 

8 

7 

1 500 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,14?. 

CAH1VA 

• 

MERCANTILE 

Quarto  di  Palmo 

0 

0 

6 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

. 1 

' 9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,502. 

PALIO 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8019 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

G 

8 

1064 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,4758. 
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ORVIETO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

] 

LITRI 

• I 

DECILITRI  | 

I 

H 5 
Z H 
U 
u 

DECIMALI 

Scodella 

0 

fl 

G 

0100 

Coppa  di  Scodelle  10 

4 

0 

1000 

Quarto  di  Coppe  4, 

18 

0 

4000 

Stajo  di  Quarti  2 

30 

0 

8100 

Quartcngo  di  Staja  2 

73 

0 

m 

(.200 

Sacco  di  Quurtenghi  2 

147 

2 

B 

2500 

Kul>l)io  di  Sacelli  2, 

294 

4 

6 

5100 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 
le 2,173. 

( 

i imo 

t 

Foglietta » 

0 

4 

3 

0904 

[ Boccale  di  Foglicltc  4 

1 

7 

2 

3615 

Barile  di  Boccali  24 

41 

n 

O 

0 

6760 

Soma  di  Barili  2.... ; 

82 

7 

3 

1 

3532 

Il  Litro  equivale  a Foqliet- 
tt  2,320. 
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MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


9 

OLI* 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Misure-Ila 

0 

1 

3 

4215 

Foglietta  di  Misurcllc  4 

0 

5 

3 

6863 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

4 

7455 

Mezzolino  di  Boccali  10 

21 

4 

7 

4550 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

la  1,8627. 

40 
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MISURE  DI  PESI 
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«VITELLA  CONTI 

MISURE  LINEARI 


BBACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivale  a lirac- 

ciò  1,147. 

CAMMA 

MERCANTILE 

Quarto  di  Palmo 

0 

0 

6 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Can- 

na  0,502. 

PALMO 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

6 

8 

1064 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,4758. 
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«VITELLA  CONTI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


II 

p- 

ARIDI 

as 

H 

i 

DECIMALI 

H 

U 

H 

Q 

H cs 
« H 

UJ 

(J 

I 

Coppa 

E 

5 

9 

97260 

Slnjo  di  Misurclle  o Coppe  8. 

7 

9 

78140 

Mina  di  Staja  2 

5 

9 

5G280 

Rutibio  di  Mine  4 

291 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,174. 

vino 

Foglielta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44310 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
j la  1,966. 

OLIO 

Foglietta 

• 0 

5 

5 

85000 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

3 

39000 

Mez/olino  o Caldarcllo  di  Boc- 
cali 11 

24 

5 

29000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,790. 

1 

1 
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«VITELLA  CONTI 


MISURE  DI  PESI 


PB8« 

MERCANTILI 

C1II  LO  CU.  j 

è a 

H < 
H SS 
U V3 

< a 

o < 

bJ  fi! 
- C 

GRAVIMI 

e 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0189 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

: Il  Chilogrutntno  equivale  a 

1 Libbre  2, 9152. 

1 . 

0 

3 

3 

7,G15 
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MONTE  LEONE 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

W . 

a - 

H £ 

r.  H 

U» 

o 

0 

Metto  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

Braccio 

0 

8 

. 7 

1500 

Il  Metro  equivale  a Drac ■ 

ciò  1,1 47. 

CANNA 

MERCANTILE 

Quarto  di  Raimo 

0 

0 

6 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivale  a Can- 

r.a  0,502. 

paiuo 

AGRIMENSORE 

Minato 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

■ 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

6 

8 

1064 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,4758. 
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MONTE  LEONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


« 

ARIDI 

1 

LITRI 

1 

X 

r* 

Zi 

G 

ta 

CENI  ILI-  1 
TRI  1 

il 

! 

DECIMALI  j 

Scodella 

0 

4 

6 

01000 

Coppa  di  Scodello  10 

4 

6 

0 

10000  ; 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

4 

0 

40000  | 

Stajo  di  Quarti  2 

36 

• 

8 

0 

81000 

Quartengo  di  Slaja  2 

73 

0 

1 

62000  ! 

t 

Sacco  di  Quartcnglii  2 

147 

2 

3 

25000 

Ruhbio  di  Sacchi  2 

Il  li  irò  equivale  a Scodel- 
le 2,173. 

294 

4 

6 

51000 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4431 1 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775  ji 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

101 

7 

2 

1 5550 

i; 

:| 

. | 
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MONTE  LEONE 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CtULOGR. 

1 T 
H < 
H *■* 
W « 

< X 
u < 
ui  te 
a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24  

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

• 

PEI  MEDICINALI 

Grano « 

0 

0‘ 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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PALAZZO  BOY  ARINO 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

a 

H 

M 

a 

DECIME  |j 
TRI 

1 

M 

a M 
Z 06 

i *- 

M 

’J 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750  1; 

Braccio 

0 

8 

7 

1500 

Il  Metro  equivale  a 

tìrac- 

ciò  1,117. 

CAMMA 

MERCANTILE 

Quarto  di  Palino 

0 

0 

6 

2250  i 

Palmo 

0 

2 

4 

9000  ! 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

2000 

lì  Metro  equivale  a 

Can- 

na  0,502. 

PALMO 

AGRIMENSORI© 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5......... 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12 

2 

6 

8 

1064 

Il  Metro  equivale  a 

Pai- 

mi  4,4758. 

' 

i 
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PALAZZO  BOV  ARINO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

S 

H 

Zi 

inumaci 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

4 

6 

01000 

Coppa  di  Scodelle  10 

4 

6 

0 

10000 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

4 

0 

10000 

Stajo  di  Quarti  2 

36 

8 

0 

81000 

Quartcngo  di  Staja  2».». 

73 

6 

1 

62000 

Sacco  di  Quartenghi  2 

147 

2 

3 

25000 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

4 

6 

51000 

H Litro  equivale  a Scodel- 

le  2,173. 

Tilt 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Foglivi- 

ta  1,966. 

* Digilized  by  Gùogle^ 


636 


PALAZZO  BOVARINO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

«992 

Boccale  di  Foglietto  4 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

2 

2 

; 

0 

3967 
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PALAZZO  BO  VARINO 

MISURE  DI  PESI 


rem 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

Q S 
H < 
H CS 

w a 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  dì  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivali  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 
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RIPALVELLA 

MISURE  LINEARI 


■BACCI0 

MERCANTILE 

sa 

H 

Cd 

Cd 

s s 

u 

a 

1 

W 

9.  M 

F t 

r. 

Cd 

u 

DI  CIMALI 

| Mezzo  Braccio 

0 

4 

3 

5750 

1500 

0 

8 

7 

Il  Metro  equivale 
rio  1,t47. 

a Iirac- 

CAUSA 

MERCANTILE 

1 Quarto  di  Palmo 

0 

0 

6 

2250 

Palmo 

0 

2 

4 

9000 

Canna  di  Palmi  8.... 

1 

9 

9 

2000 

Il  Metro  equivalt 
no  0,502. 

a Can- 

PAI-nO 

AGH1MKNS0RI0 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5.... 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12.... 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  12... 

2 

6 

8 

1064 

Il  Metro  equivale 
j mi  4,4758. 

a Pai- 

631) 


R1PALVELLA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

j 

A 

H 

3 

« 

H 

3 

W 

fi 

f-  cs 
r.  h 

Si! 

u 

DECIMALI  || 

!]  Quartuccio 

4 

5 

9 

1 

972G0  | 

Quarta  di  Quartucci  4 

18 

3 

9 

89070 

Tinello  di  Quarte  2 

j| 

36 

7 

9 

78140  I 

! Quartengo  di  Tinelli  2 

1! 

73 

5 

9 

56280 

Sacco  di  Quartenghi  2 

147 

1 

9 

12570 

' Ruhbio  di  Sarchi  2 

J Dieci  Litri  equivalgono  a 

j'  Quartucci  2,174. 

! 

294 

3 

8 

25150 

ji 

vino 

| Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Fogliclte  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

7 

2 

15550 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

la  1,966. 

> 
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RIPALVELLA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 
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IUPALVELLA 

MISURE  DI  PESI 
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S.  VITO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

i ia  in 

. 

£ 

H 

U 

fi 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

.5 

9 

97260 

Stajo  di  Misurellc  o Coppe  8. 

36 

7 

9 

78140 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

56280 

Huhhio  di  Mine  4 

Ditti  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,174. 

294 

3 

8 

25150 

▼1*0 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,966. 

101 

7 

2 

15550 
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S.  VITO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Terzetto., 


Mezza  libbra  di  Terzetti  2., 


Libbra  di  Mezze  2. 


Mezzo  quarto  di  Libbre  Peru- 
gine 8, Oncia  li 


Il  Litro  equivale  a Tenti- 
ti 9,9177. 


Quarto  di  Libbre  15  (di  On- 
ce 13) . 


Mezzolino  , o Caldarello  di 
Quarti  4 ( Libbre  Perugine 
65  di  Once  12) 24 


Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarto  1,6529. 


m - 
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J fc  « DECIMALI 

w fjj 

m n 


0 1 o 083 


0 333 


0 2 500 


5 000 


0 000 


S.  VITO 

MISURE  DI  PESI 


6 {5 


PESI 

MERCANTILI 

tc 

o 

© 

d 

ETTO- 

GRAM. 

< » 
a < 
Sri  ss 
Q © 

GRAMMI 
. E 

DECIMALI 

Gr.mo 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

« 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,6150 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,962. 

« 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  ORVIETO 

^aAAjBRA/vv- 

Orvieto Misure  in  tulio  proprie.  Tarai* 

Nuin.  G23. 

All E bona Segue  in  tulio  Orvieto. 

Cenano Misure  Lineari,  di  Aridi  e Pesi  co- 

me Orvieto  ; di  Vino  come  Ci- 
viteila  Conti;  di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Larvatola Segue  in  tulio  Renano. 

Castel  Fiore Segue  in  tutto  Cenano. 

Castel  Giorgio Segue  in  tutto  Orvieto. 

Castel  Uccello Segue  in  tutto  Orvieto. 

Castel  Viscaroo Misure  Lineari,  di  Aridi , c Pesi 

come  Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
vitello  Conti  ; di  Olio  come  Monte 
Leone.- 

Civitklla  Conti Misure  Lineari  come  Orvieto  ; di 

Aridi,  Vino,  Olio,  e Pesi  proprie. 
Tav.  Num.  627. 

Collelingo  .......  Segue  in  tutto  Civitclla  Conti. 

Corbara Segue  in  tutto  Orvieto. 

Fabro Segue  in  tuito  Orvieto. 

tu'.LLLE Segue  in  tutto  Orvieto. 

Monte  Gabbione Misure  Lineari  , di  Aridi  , e Pesi 

come  Orvieto  ; di  Vino  comcCi- 
vitella  Conti  ; di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Monte  Giove Seguo  in  tutto  Monte  Gabbione. 

Monte  Leone Misure  Lineari,  di  Aridi  e Pesi  co- 

me Orvieto  ; di  Vino  come  Ci- 
vitclla Conti;  di  Olio  propria. 
Tav.  Num.  630. 

Monte  Ci/maglio  ....  Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi  co- 
me Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
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• vitella  Conti  ; di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Palazzo  Bovabino  . . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi 

coinè  Orvieto;  di  Vino  come  Gi- 
vitclla  Conti;  di  Olio  proprie. 
Tavola  Num.  634. 

Barrano Misure  Lineari  , di  .Aridi  , c Pesi 

come  Orvieto;  di  Vino  come  Ci 
vitella  Conti;  di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Poggio  Aquilone Segue  in  lutto  Orvieto. 

Borano Segue  in  tutto  Orvieto. 

Pornello Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Pesi  co- 

me Orvieto;  di  Vino  come  Ci- 
vitella  Conti;  di  Olio  come  Mon- 
te Leone. 

Phodo,  F,  Rifalto  ....  Segue  in  tutto  Orvieto. 

Ripalvella Misure  Lineari  come  Orvieto;  di 

Aridi,  Vino , Olio,  e Pesi  pro- 
prie. Tavola  Num.  038. 

Rote  Castello  ....  Misure  Lineari  come  Orvieto  ; di  Ari- 
di, Vino,  e Pesi  comcRipalvclla; 
di  Olio  come  Civitclla  Conti. 

Sala Segue  in  tutto  Orvieto. 

S.  Venanzio . Misure  Lineari , di  Aridi , e Olio 

come  Civitclla  Conti,  di  Vino, 
c Pesi  come  Ripalvella. 

S.  Vito Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Pesi, 

come  Civitclla  Conti  ; di  Vino 
come  Ripalvella; di  Olio  proprie. 
Tavola  Num  642. 

Sugano Segue  in  tutto  Orvieto. 

Titignano  .....  . . . Segue  in  lutto  Orvieto. 

Torre  Ss.  Severo,  e Mar- 
tirio  Segue  in  tutto  Orvieto. 

Viceno • Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi 

come  Orvieto;  di  Vino  come  Ri- 
palvella ; di  Olio  come  Monte 
Leone. 
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MISURE  LIINKAH1 


Le  misure  lineari  della  Provincia  di  Perugia 
sono  il  Braccio,  il  Piede,  e la  Canna. 

11  Braccio  si  divide  in  Lungo  e Corto,  e si  usa 
il  primo  per  misurare  i tessuti  grossolani,  il  se- 
condo pei  tessuti  fini. 

Dai  rapporti  ricevuti  risulta,  che  il  Braccio 
* lungo  equivale  a Lince  296  del  Piede  di  Parigi, 
cioè  a Metri  0,667725,  che  il  Braccio  corto  equi- 
vale a Linee  265,5  del  medesimo  Piede,  ossia  a 
Metri  0,5989224.  Questo  è più  lungo  del  Braccio 
Fiorentino,  che  equivale  a Metri  0,583626,  il  quale 
suole  anche  usarsi  in  Perugia. 

li  Piede  serve  per  misurare  le  Fabbriche,  il 
Legname,  e i Terreni.  Comunemente  il  Piede  così 
detto  Architettonico  equivale  a mezzo  braccio  lun- 
go, cioè  a Metri  0,333862  ; quindi  si  tiene  che 
Piedi  tre  equivalgano  al  Metro.  Sono  poi  varia- 
bili nei  diversi  Comuni  di  questa  Provincia  le  sud- 
divisioni  di  queste  misure. 

La  Canna  finalmente,  che  si  divide  in  Pal- 
mi 8,  è in  alcuni  luoghi  la  Romana  : quella  di 
Perugia  equivale  a Metro  1,985129,  ed  in  altri 
luoghi  a Metri  2 giusti. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Il  llubbio,  la  Mina,  lo  Slajo,  e la  Coppa  sono 
le  misure  in  uso  per  questi  generi,  fra  le  quali 


652 

la  Coppa  suol  dividersi  in  misure  più  piccole  chia- 
mate Provenda,  Nappa , Scodella  oc.  Partendo  dal 
principio  che  il  Rubbio  Romano  pesi  Libbre  640, 
lo  Slajo  non  ha  misura  propria,  ma  si  compone 
di  Libbre  1 40,  corrispondenti  a due  Mine,  ciascuna 
di  Libbre  70.  Lo -Stajo  di  Formentone,  o Gran- 
turco è di  Lbbre  150;  e la  Mina,  metà  dello  Stajo, 
ò di  Libbre  75. 

La  suddivisione  delle  misure  per  gli  Àridi, 
comunemente  è la  seguente, 

Rubbio  di  Mine  Quattro,  o Sacelli  Due. 

Mina  di  Staja  Due. 

Stajo  di  Quarti  Due. 

Quarto  di  Coppe  Quattro. 

Coppa  di  Scodelle  Quattro. 

MISURE  DI  CAPACITA'  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Le  misure,  Barile , Boccale,  e Foglietta,  sono 
quelle,  che  si  usano  pel  Vino,  ed  altri  liquidi,  le 
quali  però  variano  nei  diversi  luoghi  della  Pro- 
vincia, ed  il  Barile  non  si  compone  dello  stesso 
numero  di  Boccali,  mentre  questo  sempre  ò com- 
posto di  Foglietle  Quattro. 

• L’Olio  suol  vendersi  a peso,  e generalmente 
la  Foglietta  è la  misura  più  grande  in  uso,  e 
contiene  Once  15  di  Olio  fino.  Due  Quartucce  si 
usano  per  la  vendita  a minuto  di  questo  genere, 
una  detta  Grande,  e l’altra  Piccola.  La  grande 
contiene  Once  tre,  e denari  18;  la  piccola,  Oncia 
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una,  e denari  21;  quale  altro  non  òche  la  metà 
della  grande. 

PESI 


Due  Libbre  ciascuna  di  Once  12  sono  in  uso 
nella  Provincia  di  Perugia  ; una  è la  Romana, 
l'altra  la  Perugina.  La  prima  corrisponde  a Chi- 
logrammi 0,33907185,  la  seconda  a Chilogram- 
mi 0,3376150. 
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PERUGIA 

MISURE  LINEARI 
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BUACCIO  LMCO 
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X 
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1 
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W 
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F £ 

H 
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Ottava  di  Denari  3 • 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajq  di  Libbre  1000.' 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2 , Once  11,5. 

PESI 

PBI  MEDICINALI 

Grano 

0 

• 

0 

0 

0,04906  j 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitfzed  by  Google 


FOLIGNO 

MISURE  LINEARI 


• Digitized  by  Google 


688 


FOLIGNO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

si 

H 

3 

H 

*3 

Ui 

a 

1 

3 — 

H « 

se;  h 

u 

u 

" 

DECIMALI 

Nappa 

5 

6 

5 

5230 

Quarto  di  Nappe  7 

39 

5 

8 

6031 

It  ubbie  di  Quarti  8 

3;o 

6 

9 

3180 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Nappa  1,7G83. 

• 

tuo 

Foglietta 

0 

5 

0 

8007 

Boccale  di  Foglictle  4 

2 

0 

3 

4431 

Barile  di  Boccali  32 

65 

1 

0 

1795 

Soma  di  Barili  2 

130 

2 

0 

3590 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

la  1,9602. 

OLIO 

Quartuccio 

0 

1 

3 

2500 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

5 

2 

9800 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

i 

1 

9200 

Mezzeoga  di  Boccali  8 

16 

9 

5 

3000 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,8875. 

FOLIGNO 

MISURE  DI  PESI 


689 


PESI 

MERCANTILI 

CHI  LOG  R. 

o a 

H < 
j-  es 

X — 

1 „* 
■J>  < 

x ce 

St  c 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano  di  24/21 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

U Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

, 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

• 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

44 


Digitized  by  Googlq 


690 

FOSSATO 

MISURE  LINEARI 


■BACCIO  COSTO 

flS 

f- 

u 

DECIME-  j 
TRI 

CBNTÌME-  ! 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Rraccio 

0 

2 

9 

9161 

Braccio  

0 

5 

9 

8922 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,6696. 

CAMMA 

MERCANTILE 

Canna  di  Palmi  8 

1 

9 

8 

5129 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,5037. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Mezz'  Oncia 

0 

0 

1 

5233 

Oncia  di  mozze  Once  2 

0 

0 

3 

0466 

Piede  di  Once  12 

0 

■a 

5598 

Canna  di  Piedi  15 

5 

8 

3970 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,7353. 

Digitized  by  Google 


FOSSATO 


694 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


X 

Zì 

X 

H 

U 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  ; 

Coppetta 

A 

5 

9 

97200 

Coppa  rii  Coppelle  8 

30 

7 

9 

78140 

Mina  di  Coppe  2 

73 

5 

9 

56280 

Sacco  ili  Mine  2 

147 

i 

9 

12570 

Kubbio  di  Sarchi  2 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppelle  2,1741. 

viso 

Foglietta 

0 

5 

0 

86080 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44311 

Panala,  o mestoja  di  Bocca- 

li  5 * 

10 

1 

7 

21555 

Barile  di  Panate,  o raestoje  10 

101 

7 

2 

15550 

Soma  di  Bardi  2 

203 

4 

4 

31100 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,9062. 

. Digitized  by  Google 


092 

FOSSATO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


•Ut 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Terzetto.. 

0 

1 

0 

083 

Mezza  libbra  di  terzetti  2 

0 

1 

0 

160 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

H 

0 

333 

Mezzo  quarto  di  libbre  Peru- 
gine 8,  once  1 1 

3 

0 

2 

500 

Quarto  di  libbre  15  (di  on- 
ce 13 

6 

0 

5 

000 

Mczzolino,  oCaldarello  di  Quar- 
ti 4 ( liti.  05  di  once  12). 

24 

2 

0 

000 

Il  Litro  equivale  a Libbre 
2,4793. 

. 

- 

•'  Digitized  by  Gòogle 


693 

FOSSATO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

3 5 

s i 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,6150 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9019 

• 

• 

Digitjzed  by  Google 


694 


FRATTA  ( di  Todi  ) 

MISURE  LINEARI 


Digiiized  by  Google 


695 


FRATTA  ( di  Todi  ) 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

5 

9 

9720 

Stajo  di  Misurcllc  o Coppe  8. 

30 

7 

9 

7814 

Mina  Hi  Siaja  2 

73 

3 

9 

5628 

dubbio  di  Mine  1 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Copile  2,1741. 

vino 

Foglietta 

0 

5 

0 

86080 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

0 

3 

44311 

Pannata  o Mastoja  di  Boccali  5. 

10 

1 

7 

2 1 555 

Barile  di  Pannate  10 

101 

7 

2 

15550 

Soma  di  Barili  2 

203 

4 

4 

31100 

Il  Litri/  equivale  a Foglici- 

ta  1,9062. 

OLIO 

Quarluccio 

0 

0 

7 

0632 

Foglici  ta  di  Quartucci  8 

0 

5 

6 

5059 

Boccale  di  Foglielle  4 

2 

2 

0 

0479 

Caldarclln  di  Boccali  10 

22 

0 

0 

4790 

[1  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,7097. 

Digitized  by  Googl 


696 


FRATTA  ( ài  l'odi  ) 


MISURE  DI  PESI 


Dlgitized  by  Google 


GUALDO  TADINO 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

1 

sd 

| è 

1 

è _ 

se 

a 

DECIMALI 

Braccio 

0 

G 

6 

40000 

ìl  Metro  equivale  a 
ciò  1,5061. 

Brac- 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 .-. 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  31  4/5.. 

0 

5 

8 

61820 

Canna  di  Piedi  10 

5 

8 

G 

18230 

fi  Metro  equivale 
de  1,7051. 

Pie- 

PIEDE 

DA  FABllttlCA 

Piede 

0 

3 

3 

51326 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,9839. 

Pie- 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

6 

50000 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,7397. 

Pie 

Djgitized  by  Googli 


098 


GUALDO  T ADUNO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMIDI 

se 

H 

Zj 

a 

H 

ÙJ 

i 

Zj  _ 
H « 
<r.  H 

U 

DECIMALI 

Coppc'lo 

4 

6 

0 

1010 

Coppa  di  Coppelli  8 

3G 

8 

0 

8100 

Coppa  di  mezze  Coppe  '2.... 

3G 

8 

0 

8100 

Dubbio  di  Coppe  8 

291 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppelli  2,1784 

vino 

Foglietta  

0 

5 

0 

8008 

Roteale  di  Foglietto  4... 

2 

0 

3 

4431 

Barile  di  Boccali  24 

48 

8 

2 

6340 

Soma  di  Barili  2 

97 

6 

5 

2680 

Il  Litri > equirale  Faglici- 

la  1.9662. 

OLIQ 

Misuretta,  o Quartuccia 

0 

1 

3 

9600 

Foglietta  di  Misurcltc  4 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglicltc  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarcllo  di  Boccali  11 

24 

5 

7 

2300 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,7903. 

Digitized  by  Google 


699 

GUALDO  TAD1IXO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

mercantili 

SS 

G 

C 7 

H ss 

Uà  w 

. j 
1 ~ 

u 2 
- « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,0 1906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3- 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  3 

0 

0 

2 

8,250 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000  

339 

0 

7 

1,850 

Il  Cltiloqrammn  tquivult  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

j 

PEI  MEDICINALI 

i 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


7(M 

MASSA  (di  Todi) 

MISURE  DI  CAP  AGITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

i 

5 — 

H 5 

sa 

o 

DECIMALI 

» 

Quartuccio 

4 

5 

9 

97260 

Quarta  di  Quartucci  4 

18 

3 

• 9 

89070 

Mezza  di  Quarte  2 

36 

7 

9 

78140 

Quartengo  di  Mezze*2 

73 

5 

9 

56280 

Sacco  di  Quartenghi  2 

147 

i 

9 

12570 

Rubbio  di  Sacchi  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1979. 

294 

3 

8 

25150 

TIMO 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

fioccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44311 

Rariie  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9661. 

101 

7 

2 

15550 

Digitized  by  Google 


2 

MASSA  (dì  Todi) 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digiiized  by  Google 


MASSA  ( di  Todi  ) 


MISURE  DI  PESI 


Digitized  by  Googli 


MONTE  CASTELLO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE) 

H 

Cd 

£ 

DECIME- 

TRI 

1 

M 

S £ 

H H 

<e. 

u 

u 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

5323 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

5 

3249 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

2489 

Canna  di  Piedi  10 

lì  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,8780. 

5 

3 

1 

2 

4887 

Digitized  by  Google 


705 


MONTE  CASTELLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

5 

9 

972C0 

Slajo  di  Misurellc,  o Coppe  8. 

36 

7 

9 

78140 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

56280 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,1741. 

VIMO 

Foglietta 

0 

5 

2 

2G833 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

9 

07335 

Barile  di  Boccali  25 

52 

2 

6 

83375 

Soma  di  Barili  2 

104 

5 

3 

66750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,9132. 

OLIO 

Quartuccio 

0 

0 

7 

06320 

Foglietta  di  Quartucci  8 

0 

5 

6 

50590 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

6 

04790 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

6 

0 

47900 

Il  Litro  equivale  a Fogliet - 

la  1,7697. 

45 


706 


MONTE  CASTELLO 

MISURE  DI  PESI 


Grano 0 0 0 

Denaro  di  Grani  24 0 0 0 

Ottava  di  Denari  3 0 0 0 

Oncia  di  Ottave  8 0 0 2 

Libbra  di  Once  12 0 3 3 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9619. 


GRAMMI 

E 

DECIMALI 

0,0489 

1,1729 

3,5185 

8,1512 

7,6150 


MONTONE 

MISURE  LINEARI 


707 


708 


MONTONE 

MISURE  LINEARI 


I. 


9 


MONTONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMIDI 

LITRI 

03 

H 

3 

u 

Iti 

O ! 

ir.  H 

W 

u 

DECIMi 

Scodella 

1 

i 

4 

9931 

9726 

Coppa  di  Scodelle  4 

4 

5 

9 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

3 

9 

8907 

Slajo  di  Quarte  2 

36 

7 

9 

7814 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  8,6961. 

VIHO 

Foglietta 

0 

5 

9 

7860 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

9 

1460 

Barile  di  Boccali  16 

38 

2 

6 

3300 

Soma  di  Barili  2 

66 

. 5 

2 

6592 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6726. 

Digitized  by  Google 


MONTONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitized  by  Google 


MONTONE 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CU1LOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< a 

| 2 
a a 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  21 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,615 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9619. 

' 

» 

• 

l < 


Digitized  by  Googli 


2 


NOCERA 

MISURE  LINEARI 


Digitized  by  Coogle 


74  3 


NOCERA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


2 

H 

3 

ARIDI 

£ 

3 

M 

fi 

H ce 
r.  H 
w 

V 

DECIMALI 

Coppelto 

4 

6 

0 

10100 

Quarta  di  Coppelli  8 

36 

8 

0 

81200 

Rubbio  di  Quarte  8 

294 

4 

G 

51000 

Dieci  Litri  equivalgono  o 
Coppette  2,1735. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

o 

8G077 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  21 

42 

7 

2 

30531 

Soma  di  Barili  2 

85 

4 

4 

61062 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9661. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

8 

27800 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

3 

3 

11191 

Caldarello  di  Boccali  12 

27 

9 

7 

34290 

!l  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7159. 

Digitized  by  Google 


NOCERA 

MISURE  DI  PESI 


MERCANTILI 


Grano  di  24/21 0 

Denaro  di  Grani  24 0 

Ottava  di  Denari  3 0 

Oncia  di  Ottave  8 0 

Libbra  di  Once  12 0 

Quintale  di  Libbre  100 33  9 

Migliajo  di  Libbre  1000 339  0 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 


CUILOGR 

KTTO- 

GRAM. 

< s 

H *< 

w ge 

a 5 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

0 

0 

0 

0,04906 

0 

0 

0 

1,177 

0 

■ Il 

3,532 

0 

0 

2 

8,256 

0 

3 

3 

9,07185 

33 

9 

7,185 

339 

0 

1,850 

mi 

PEI  medicinali 

Grano 0 0 

Scrupolo  di  Grani  24 0 0 

Dramma  di  Scrupoli  3 0 0 

Oncia  di  Dramme  8 0 0 

Libbra  di  Once  12 0 


0,04900 
1,177 
3,532 

2 8,256 

3 9,07185 


7-15 

SAN  GIUSTINO 

.MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

2 

H 

sa 

» 

f 

■ 

3 « 

«J  H 

sa 

a 

1 

M 

2 

f-  SS 

£ *- 
V 

DECIMALI 

Canna  di  Palmi  8 

i 

9 

8 

5129 

Il  Metro  equivale  a Can- 
na 0,5037. 

■BACCIO  LCMCtO 

Mezzo  Braccio „ 

0 

3 

3 

3862 

Braccio 

0 

6 

6 

7725 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,4976. 

braccio  corto 

Mezzo  Braccio 

o 

2 

9 

9461 

8922 

Braccio 

0 

5 

9 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,6696. 

• -Oii-t/eC  tflffioogl 


716 


SAN  GIUSTINO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

4654 

Oncia  di  Minuti  4 

0 

0 

i 

8619 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  22 

7 

3 

7 

2926 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,98:19  . 

Digitized  by  Google 


SAN  GIUSTINO 

MISURE  DI  CAPACITA.’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


718 


SAN  GIUSTINO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

I.ITHI 

DECILITRI 

centili- 

tri 

DECIMALI 

Qua  riuccio 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucco  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogl  ielle  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnalclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

' Pelle,  o Mastello  di  Cugaa- 

1 Ielle  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,948. 

• 

, • v .000  le 
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SAN  GIUSTINO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CtilLOGH. 

c * 

H < 
H ec 

(4  o 

< * 

V < 

w tc 
a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

O 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digfeed-byGoogle 
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SIGILLO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AB1DI 

LITRI 

DECILITRI 

[2  *• 

DECIMALI 

4 

5 

9 

9700 

Mezza  Coppa  di  Terzetti  4.... 

18 

3 

9 

8900 

Coppa  di  mezze  coppe  2 

36 

7 

9 

7800 

Rubbio  di  Coppe  8 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  o 
Terzetti  2,1741. 

'VIVO 

Foglietta 

0 

5 

6 

7500 

Boccale  di  Fogliette  -1 

2 

2 

7 

0000 

45 

4 

0 

0000 

90 

8 

0 

0000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7621. 

OLIO 

Foglietta,  o libbra  di  once  13 
romane 

0 

3 

9 

9810 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,5010. 
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SIGILLO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

i 

CC 

o 

*1 

1 • 
© 5 
H < 
H C5 
W C 

W < 

id  ss 
- CJ 

| 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,0489 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12  

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,96 1 9. 

0 

3 

3 

7,6 1 50 

» 

Dìgitized  by  Google 


SPELLO 

MISURE  LINEARI 


P1EBE 

AGRIMENSORE 

Punto 

Linea  di  Punti  10 

Oncia  di  Linee  12 

Piede  di  Once  12 

Canna  di  .Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,0344 


METRI 

DECIME- 

TRI 

u 

S = 

H H 
JC  H 

u 

u 

DECIMALI 

0 

0 

0 

0341 

0 

0 

0 

3413 

0 

1 

D 

0960 

0 

II 

9 

1528 

4 

9 

1 

5280 

724 


SPELLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUSI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Nappa 

5 

6 

5 

52300 

Quarta  di  Nappe  7 

39 

5 

8 

66340 

Rubbio  di  Quarte  8 

316 

6 

9 

31800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Nappa  1,7683. 

vno 

Foglietta 

0 

5 

2 

24800 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

9 

09430 

Barile  di  Boccali  30 

62 

7 

2 

82900 

Soma  di  Barili  2 

125 

4 

5 

65800 

• Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,9140. 

Olilo 

Foglietta.....: 

0 

5 

8 

27800 

r Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

3 

11191 

Caldarello  di  Boccali  12 

27 

9 

7 

34290 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

la  1,7159 

Dtgttized  tey  Google 
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SPELLO 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

à i 
15 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04900 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3. 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


726 


TODI 

MISURE  LINEARI 


FAMKTTO  o bbkcio 

PER  TELA 

ce 

H 

U 

7; 

1 

A 

5 5 

W H 
U 

a 

1 

U 

s _ 
“ a 

U 

u 

DECIMALI 

P.lSSCÌlO..... 

ì 

A 

7 

3750 

Il  Metro  equivale  a 

rastet- 

to  0,6785. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Minuto  

0 

0 

0 

5325 

Oncia  di  Minuti  10... 

0 

0 

5 

3249 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

2189 

Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

2 

4887 

Il  Metro  equivale 

a Pie  - 

de  1,8780 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

t 

Piede 

0 

3 

7 

2000 

Il  Metro  equivale 

a Pie 

di  2,0881. 

PIEDE 

1)A  FABBRICA 

Piede 

0 

3 

3 

3860 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,9953. 

Dfgitìzed  by  Google 
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TODI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

Quartuccio 

4 

5 

9 

97200 

Quarta  di  Quar lucci  1 

18 

fi 

9 

89070 

Tinello  di  Quartu  2 

36 

fi 

9 

78140 

Quarlengo  di  Tinelli  2 

73 

9 

56280 

Sacco  di  Quartenglii  2 

147 

1 

9 

12570 

Rubino  di  Sarchi  2 

294 

3 

8 

25150 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,1741. 

▼ IMO 

' 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  25 

50 

8 

6 

07775 

Soma  di  Barili  2 

101 

1 

2 

13550 

Il  Litro  equivale  a Foglie I- 

1 

la  1,9662. 

- 

-DiyiliJjU  157  «Oóglé 


728 


TODI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VALFABRICA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

; 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

; Piede 

0 

3 

ì 

6514 

■ Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

fi  Metro  equivale  a Pie- 

• 

di  3,15'J4. 

. 

. 

/ 

' 

f 

• 

Digitized  by  Google 
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VALF  ABBICA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

b 

ss 

o 

DECIMALI 

Scodella 

ì 

ì 

4 

9931 

Coppa  di  Scodelle  4 

4 

5 

9 

9720 

Quarto  di  Coppe  4 

18 

3 

9 

8907 

Slajo  di  Quarti  2 

36 

7 

9 

7814 

Mina  di  Staja  2 

73 

5 

9 

5628 

Rubbio  di  Mine  4 

294 

3 

8 

2515 

Rubbio  di  Sacchi  2 

294 

3 

8 

2515 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  8,6961. 

VINO 

Foglietta 

0 

7 

5 

9634 

Boccale  di  Foglietle  4 

3 

0 

3 

8535 

Barile  di  Boccali  20 

60 

7 

7 

0700 

Soma  di  Barili  2 

121 

r> 

4 

1109 

i 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

Ut  1,3164. 

1 
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VALF  AURICA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

1UX 

-nilMUD 

DECIMALI 

Fogliella 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Fogliette  4 

Mezzolino  u Caldarcllo  di  Boc- 

2 

2 

3 

3900 

cali  1 1 ; 

Il  Litro  eruttale  n Fogliet- 
ta 1,7905. 

f 

24 

5 

7 

2900 

Digitized  by  Google 


VALF  AURICA 

MISURB  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHII.OGR. 

ETTO- 
(ìR  AM. 

èi 

Uì  SS 

a o 

"1 

DKCIMAl.l 

1 

i 

Grano 

0 

0 

0 

0,0189 

1 Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,1729 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,5185 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,1512 

Libbra  di  Once  12....' 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9619. 

f 

0 

3 

3 

7,6150 

■ . 

. 

1 

Digìlized  by  Google 
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DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  PERUGIA 


Perugia Misure  in  tulio  proprie.  Tavolo 

Num.  655. 

Acqualoketo Misure  Lineari,  c di  Olio  come  To- 

di; di  Aridi  come  Città  della 
Pieve;  di  Vino  come  Fratta  di 
Todi;  di  Pesi  come  Perugia. 

Agello Segue  in  tutto  Perugia. 

Assisi Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Nuna.  660. 

Baschi Misure  Lineari,  c di  Olio  come 

Todi;  di  Aridi  come  Città  della 
Pieve;  di  Vino  come  Fratta  di 
Todi;  di  Pesi  come  Perugia. 

Bastìa Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Pesi 

proprie;  di  Vino  come  Assisi; 
di  Olio  come  Perugia.  Tavola 
Num.  665. 

Bettona Misure  Lineari  e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi , Vino , e Pesi  come 
Perugia.  Tavola  Num. 669. 

Caskara Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 

prie; di  Olio  e Pesi  come  Spello. 
Tavola  Num.  673. 

Casa  Castalda Segue  in  tutto  Perugia. 

Castel  Rigonb Segue  in  tutto  Perugia. 

Castiglion  del  Lago  . . Segue  in  tutto  Perugia . 

Cbrqcbto( di  Mar/ciano).  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  c 

Olio,  come  Perugia  ; di  Pesi  co- 
me Assisi. 

Cibottola Segue  in  tutto  Perugia. 

Citerna Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie; 

di  Aridi,  e Olio  come  Città  di 
Castello;  di  Pesi  come  Assisi. 
Tavola  Num.  676. 


736 

Citta'  della  Pieve  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 

Olio  proprie,  di  Pesi  come  Pe- 
rugia, Tav.  Num.  679. 

Citta’  di  Castello  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

proprie,  di  Pesi  come  Assisi. 
Tav.  Num.  682. 

Civitella  (di  Baschi ) . Misure  Lineari  come  Todi;  di  Ari- 
di come  Città  della  Pieve,  di 
Vino,  e Olio  come  Gualdo  Ta- 
dino; di  Pesi  come  Assisi. 

Civitella  Ramebi.  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c 


Pesi  come  Perugia;  di  Vino,  co- 
me Fratta  di  Todi. 

ColfioritO Segue  in  tutto  Foligno. 

Collazzoke Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  come 

Todi;  di  Aridi,  come  Città  della 
Pieve,  di  Vino  come  Fratta  di 
Todi. 

Colle Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino,  co- 

me Noccra;  di  Olio  e Pesi  come 
Spello 

Collem ancio Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  co- 

me Foligno;  di  Olio  e Pesi  co- 
me Spello. 

Colpetbazzo Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pe- 

si come  Todi;  di  Aridi,  come 
Massa  di  Todi. 

Computano Segue  in  tutto  Perugia. 

Corciano Segue  in  tutto  Perugia. 

Cospaja Segue  in  tutto  Città  di  Castello. 

Deruta Segue  in  tutto  Perugia. 

Doglio Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Todi;  di  Aridi  come  Città 
della  Pieve;  diVino  come  Frat- 
ta di  Todi. 

F oligno Misure  in  lutto  proprie.  Tavola  N.687 . 

Fossato Misure  Lineari,  c di  Aridi  proprie; 

di  Vino  come  Fratta  di  Todi  ; 
di  Olio,  e Pesi  come  Perugia. 
Tavola  N.  690. 

Fratta Segue  in  tutto  Perugia. 
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Fratta  ui  Todi  ....  Misure  Lineari,  e di'  Vino  proprie, 


di  Aridi  come  Città  della  Pieve; 
di  Olio,  e Pesi  come  Todi.  Tavo- 
la Num.  694. 

Gualdo  Tadino Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino  e Olio 

proprie;  di  Pesi  come  Assisi.  Ta-, 
vola  Num.  097. 

Laviamo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Perugip;  di  Vino  come  Si- 

. g'U°- 

Lisciano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pe- 

si come  Perugia  ; di  Vino  come 
Fratta  di  Todi. 

Magione Segue  in  tutto  Perugia. 

Morsciano Segue  in  tutto  Perugia. 

Massa  di  Todi  . . . • . Misure  Lineari,  e di  Aridi  proprie; 

di  Vino,  Olio,  e Pesi  come  To- 
di, Tav.  Num.  700. 

Mongiovino  , e Tavek- 

nellk Segue  in  tutto  Perugia. 

Monte  Cartello.  ...  Misure  Lineari,  e di  Vino,  proprie; 

di  Aridi  come  Città  della  Pieve; 
di  Olio,  come  Todi;  di  Pesi  come 
Perugia.  Tav.  Num.  704. 


Monteccuio  (di  Baschi)  Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi,  co- 
me Todi  ; di  Aridi,  come  Città 
della  Pieve  ; di  Vino,  come  Frat- 
ta di  Todi. 

Montb  Gualandro.  . . Segue  in  tutto  Perugia. 


Montone Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie ; di  Aridi,  c Pesi  come  Pe- 
rugia. Tav.  Num.  707. 

Nockra Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 

prie ; di  Olio,  c Pesi  come  Spello. 
Tav.  Num.  712 

Pacciano Segue  in  tutto  Perugia. 

Panicale Segue  in  tutto  Perugia. 

Papiano Segue  in  tutto  Perugia. 

Passionano Segue  in  tutto  Perugia. 

Petrignano.  ......  Misure  Lineari,  come  Novera;  di  Ari- 


A7 
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«li,  Vino,  e Olio,  cotncAssisi;  di 
Pesi  come  Perugia. 

Piegaro Segue  in  tulio  Perugia. 

Pietralunga Segue  in  tutto  Città  di  Castello. 

Pieve  di  Compresseti)  . Segue  in  tutto  Gualdo  Tadino. 

Poggio  Manente.  . « . Segue  in  tutto  Perugia. 

Preggio Segue  in  tulio  Perugia. 

Hasiglia Segue  in  tutto  Foligno. 

Salci Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Todi;  di  Aridi,  e Olio,  come 
Città  della  Pieve. 

S.  Giustino Misure  Lineari,  o di  Olio,  proprie; 

• di  Aridi,  Vino,  e Pesi  come  Città 
di  Castello.  Tav.  Num.  715. 

Scopoi.i,  e Barri.  . . . Segue  in  tutto  Foligno. 

Sigillo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

proprie  ; di  Pesi  come  Perugia. 
Tav.  Num.  720. 

Spello Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio,  pro- 

prie; di  Aridi,  come  Foligno;  di 
Pesi  come  Assisi.  Tav.  Num.  723. 

Spina  [ili  Monetano ) . . Segue  in  tulio  Perugia. 

Sterpeto Misure  Lineari,  come  Nocera;  di  Ari- 

di, Olio,  c Pesi  come  Perugia, 
di  Vino  come  Assisi. 

Tenaglie Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Todi;  di  Aridi  come  Città  della 
Pieve  ; di  Vino,  come  Fratta  di 
Todi. 

Todi  ' Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

proprie;  di  Pesi  come  Perugia. 
Tav.  Num,  726.- 

Torgia.no  ........  Segue  in  tutto  Perugia. 

Tuoro Seguo  in  tutto  Perugia. 

Vajano Segue  in  tutto  Perugia. 

Valfaurica Misure  Lineari,  c di  Vino  proprie, 

di  Aridi,  c Pesi  come  Perugia  ; 
di  Olio,  come  Assisi.  Tav.  N.730. 

Val  Topina Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino,  co- 

me Foligno  ; di  Olio,  è Pesi  co- 
me Spello. 
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Vernavano Segue  in  lutto  Perugia. 

Viepri Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Todi;  di  Aridi,  come  Massa 
di  Todi. 

Villa ' Segue  in  lutto  Todi. 
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PROVINCIA 

DI 

• **  ■» 

RAVENNA 
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MISURE  lineari 


Le  misure  lineari  di  questa  Provincia  sono  il 
Braccio , e il  Piede.  In  alcuni  Comuni  il  Braccio  da 
Panno  è distinto  da  quello  da  Seta;  il  Piede  da 
legname,  o da  fabbrica  è distinto  dallo  Agrimen- 
sorio.  Queste  misure  variano  non  solamente  nelle 
principali  città  della  Provincia,  ma  anche  nei  di- 
versi Comuni,  e le  loro  variazioni  sono  sempre 
piccole.  Per  esempio  il  Braccio  di  Ravenna  ò di 


Metri.'. i 0,6431377 

quello  d’ Imola  di  Metri 0,6393500 

quello  di  Rido  di  Metri 0,6400397 


Lo  stesso  dicasi  del  Piede. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  misura  di  capacità  per  gli  Aridi  ò lo  Sta- 
jo , quale  si  adopera  raso,  e colmo.  Lo  Stajo  raso 
contiene  Cento  Scodelle,  il  colmo  ne  contiene  Cento 
otto.  Venticinque,  o Ventisette  Scodelle  formano 
il  Quartirolo,  e perciò  Io.  Stajo  raso,  o colmo  si 
compone  di  quattro  Quartiroli;  e la  misura  detta 
Sacco  è composta  di  Staja  tre.  In  altri  luoghi  la 
minima  misura  è il  Quarticino,  e il  Quartirolo  si 
compone  di  Quarticini  otto;  Io  Stajo  di  otto  Quar- 
tiroli, la  Corba  di  Staja  due,  e il  Sacco  di  Corbe 
due.  Dalla  diversità  della  minima  misura  viene  per 
conseguenza,  che  la  comune  misura  Stajo,  è di- 
versa nella  sua  capacità  nei  vari  luoghi  della  Pro- 


vincia,  c ne  risulta  per  esempio  che  lo  Slajo  di 


Ravenna,  è di  Litri 57,5091 

quello  di  Castel  Bolognese  di 39,3230 

quello  di  Faenza  di 34,9938 

e quello  d’ lincila  di 34,4343 


MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


La  Foglietta,  il  Boccale,  la  Corba  o Barile,  e 
la  Castellata  sono  le  misure  pel  Vino,  ed  altri 
liqu  idi,  e la  minima,  ossia  la  Foglietta,  ò ben  pic- 
cola per  cui  il  Litro  contiene  quasi  tre  Fogliette. 
La  Corba,  o Barile,  varia  di  capacità  in  diversi 
Comuni,  come  per  esempio,  il  Barile  di  Ravenna 


contiene  Boccali 40 

quello  di  Faenza  Boccali 30 

e la  Corba  d'Imola  Boccali 60 


L’Olio  si  vende  a peso  a norma  della  Lib- 
bra locale. 

PESI 


I Pesi  variano  anch’essi  nei  diversi  Comuni 
di  questa  Provincia. 

La  libbra  diRavennaèdiChilogrammi  0,347832 

di  Castel  Bolognese  di  Chilogrammi 0,325665 

’d’  Imola  di  Chilogrammi 0,362583 

Da  questa  diversità,  che  deve  bene  avvertirsi 
nelle  contrattazioni,  dipende  che  la  stessa  misura 
metrica,  per  esempio  il  Litro,  varia  nel  peso  quan- 
do contenga  liquido  della  stessa  gravità  specifica; 


Digitized  by  Google 


745 

per  cui  il  Litro  d’Olio  pesato  colla  libbra  di  Ra- 


venna, è di  libbre 2,63 

con  quella  di  Castel  Bolognese,  libbre 2,53 

con  quella  d’ Imola ■. 2,52 


In  alcuni  luoghi  si  usa  la  libbra  grossa  di 
Once  18  della  libbra  locale. 


Digitized  by  Google 
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RAVENNA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

. MERCANTILE 

METRI 

w 

£ “ 
« ‘ 
Q 

U3 

a _ 

5 5 

■d 

u 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio , 

0 

3 

2 

15689 

Braccio  di  Onco  12 

0 

6 

4 

31377 

Il  Metro  equivale  a lìrac- 

! 

ciò  1,5549. 

PIEDE 

AGHIMENSORIO 

j Atomo 

0 

0 

0 

05850 

, Punto  di  Atomi  10  

0 

0 

0 

584G0  jl 

Oncia  di  Punti  10 

0 

0 

5 

81610 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

8 

46080 

1 

Canna  di  Piedi  10 

5 

8 

4 

' 

G0770  j 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,7105. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

7 

37814 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

4 

75629 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

. 

di  2,8771. 

.. 

l! 

Digitized  by  Google 
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RAVENNA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

MISt'RA  NUOVA 

LITRI 

decilitri 

i 

£ 5 

U3 

u 

DECIMALI 

Scodella 

0 

B 

7 

510 

jj  Oneriamola  di  Scodelle  25... 

li 

B 

7 

730 

jj  Stajo  raso,  di  Quarlaruolc  4... 

57 

B 

0 

910 

Ij  Stajo  culmo 

58 

0 

4 

510 

1 Sacco  di  Slaja  rase  3 

172 

5 

2 

730 

i Sacco  di  Slaja  colme  3 

174 

1 

3 

530 

, 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 

la  1,7388. 

* 

MISURA  ANTICA  . 

Oliava ; 

7 

1 

8 

860 

Stajo  di  Olla  ve  8 

57 

5 

0 

910 

Rubbio  di  Slaja  5 

287 

5 

4 

540 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

1 Ottava  1^1911. 

_ 

• _ Digitized  by  Google 
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RAVENNA 

misuri:  di  pesi 


PESI 

MERCANTILI 

tc 

a 

9 

J 

5 

u 

ETTO-  1 
«RAM. 

< » 
u ■< 
w oc 
Q 9 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava  

0 

0 

B 

3,6232 

Oncia  di  Ottavo  8 

0 

0 

2 

8,9860 

Libbra  di  Oncc  12 

0 

3 

4 

7,8323 

//  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,875. 

• 

;ituA 


ALFONS1NE 

MISURE  LINEARI 


751 


■BACCIO 

MERCANTILE 

ce 

H 

ÀÌ 

E 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

! 

DECIMALI 

! 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

ì 

898G4 

Braccio  di  Once  12.. 

0 

G 

3 

79729  ; 

Il  Metro  equivale 

a Rrac- 

I 

ciò  1, 5(i75. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Atomo 

0 

0 

0 

05850 

Punto  di  Atomi  10... 

0 

0 

0 

58460 

Oncia  di  Punti  10  .... 

0 

0 

5 

84610 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

8 

46080 

Canna  di  Piedi  10 

5 

8 

4 

60770 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

de  1,7 105. 

PIEDE 

• 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

2 

0 

50259 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

1 

00519 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

di  2,4377. 

Digitized  by.Google 
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ALFONSINE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARI»! 

MISURA  NUOVA 

X 

5 

f 

u 

M 

a 

mi  — 

H il 
f,  f 

|j 

DECIMALI  il 
1 

Scodelli 

0 

5 

7 

51 0 

Quartiruoli!  di  Scodelle  25... 

11 

3 

7 

730 

S'ajo  raso  di  Quartarunlc  !.. 

57 

5 

0 

910 

I 

Stajo  colmo , 

58 

0 

4 

510 

Sacco  di  Staja  rase  3...-. 

172 

5 

730  '! 

Sacco  di  Staja  colme  3..., 

174 

i 

3 

530 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 

li 

la  1,7  388. 

" 

• 

li 

• 

ì 

MISURA.  -ANTICA 

Ottava 

7 

i 

8 

. 

800 

Slajo  di  Ottave  8 , 

57 

5 

0 

910 

Rubbio  di  Staja  5 

287 

5 

4 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Ottava  1,3911. 

- 1 

Digitized  by  Googl 


ALFONSINE 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 
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ALFONSINE 

MISURE  i)  I PESI 


PS 

GRAMMI 

l’ESI 

a 

4 s 

h * 

MERCANTILI 

s 

h ai 
M O 

w td 
a c 

DECIMALI 

u 

Ottava 

0 

0 

0 

3,758 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

n 

3 

Bl 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

0,834 

} II  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7714. 

[ 

. Digitized  by  Coogle 
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BRISIGHELLA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

1 

u 

s 2 
à *• 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

i 

92419 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

84898 

Il  lUetro  equi  cale  a Brac- 
cio 1,5662. 

PIEDE 

AGRIMENSOHIO 

Punto 

0 

0 

0 

50500 

Oncia  di  Punti  10 

0 

0 

5 

05020 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

0 

50220 

Canna  o Pertica  di  Piedi  10 

5 

0 

5 

02190 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,9802. 

Digijizecf  by  Googk 
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BniSIGllELLA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


» 

2 

a nini 

2 

H 

2 

- 

2 

DECIMALI 

o 

£ 

Q 

U 

Scodella 

0 

6 

i 

660 

4 

3 

i 

610 

Oliava  dì  Mezze  2 

8 

6 

3 

220 

Cassetta  di  Ottave  2 

17 

2 

6 

450 

Mozzino  di  Casscllc  2 

34 

5 

2 

910 

Corba  di  Mozzini  2 

69 

0 

5 

810 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 
la 1,6218. 

VINO 

Foglietta 

0 

M 

7 

067 

Boccale  di  Fogliette  A 

1 

n 

8 

260 

Soma  di  Boccali  50 

74 

i 

3 

240 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
to 2,6979. 

OLIO 

Mezza  libbra  in  1/4,  1/6,  1/8, 
1/12 

0 

i 

9 

766 

Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

9 

533 

Peso  di  libbre  25 

9 

8 

8 

325 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,5295. 

Digii 
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BR1SIG1IELLA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

ClilLOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

< » 
iti  cs 

a c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047110 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

4 

6,203000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7636. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

f 

3,392349  ; 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790| 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5, 605506 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0707. 

Digilized  by  Coogle^ 
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CASTEL  BOLOGNESE 

MISURE  LINEARI 


braccio 
DA  PANNO 


di 

S 


5 5 

H H 


Mezzo  Braccio 

Braccio  di  Once  12 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,3798. 


BRACCIO 

DA  SETA  E TELA 


Mezzo  Braccio 

Braccio  di  Once  12 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5541. 


PIEDE 

AGRIMENSertJO 


Minuto 

Oncia  di  Minuti  10 

Piede  di  Once  10 .... 

Pertica  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie 
di  2,0806. 


DECIMALI 


23673 

47347 


17407 

34814 


48060 

80630 

06310 

63150 


Digitized  by  Goosle 
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CASTEL  BOLOGNESE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


AUDI 

litri 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarticino 

0 

6 

ì 

400 

Quarlarolo  di  Quarticini  8 

4 

9 

ì 

500 

Stajo  di  Quartaroli  8 

39 

3 

2 

300 

Corba  di  Staja  2 

78 

6 

4 

500 

Sacco  di  Corbe  2 

157 

2 

9 

000 

Carro  di  Saccbi  10 

1572 

9 

0 

000 

Il  Litro  equivale  a Quarti- 

cino  1,6287. 

vino 

Foglietta 

0 

3 

9 

290 

Boccale  di  Foglieltc  4 

1 

5 

7 

190 

Corba  di  Boccali  50 

78 

5 

9 

310 

Castellata  di  Corbe  12 

943 

1 

1 

720 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,5451. 

OLIO 

Mezza  libbra  in  1/4,  1/6^  1/8, 

1/12 

0 

1 

9 

766 

Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

9 

533 

Peso  di  libbre  25 

9 

8 

8 

325 

Il  Litro  equivale  a Lib - 

bre  1,790. 
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CASTEL  BOLOGNESE 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGB. 

ETTO- 

GRAM. 

1 • 
< £ 

g * 

a e 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  

0 

n 

0 

0,047116 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottava  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

B 

0,154208 

Libbra  di  Once  12 

D 

3 

E 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

9 

0 

a 

6,265000 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7636. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

;3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,665500 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0707. 

Digitized  by  Google 
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CERVIA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME-  | 
TRI  | 

CENT  IME-  j 
TRI 

decimali 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

327 46 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

G 

65492 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

eìo  1,5003. 

PUBE 

AURIMENS0R10 

Minuto 

0 

0 

0 

64930 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

6 

49340 

Piede  di  Once  10 

0 

G 

4 

93350 

Pertica  di  Piedi  10 

6 

4 

9 

33460 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,5400. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Mezzo  Piede 

0 

1 

7 

30927 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

4 

61854 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,8887. 

, Digitìzed  by  Google 
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CERVIA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

; Scodella ....'. 

0 

5 

9 

660 

Bernardina 

2 

8 

6 

Bernarda  di  Scodelle  12,  o 

Bernardinc  2 J 

7 

1 

5 

940 

Mezzo  Stajo  di  Bernarde  5... 

35 

7 

9 

Stajo  di  mezze  Staja  2 

71 

5 

9 

380 

Rubino  di  Staja  4 

286 

3 

7 

520 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 

la  1,0762. 

VISO 

t 

1 Foglietta 

0 

3 

. 

970 

Terzetto 

0 

4 

1 

300 

Boccale  di  Foglictte  o quar- 

te  4 di  terzetti  3 

l 

2 

3 

900 

Barile  di  Boccali  27 

33 

4 

5 

280 

Soma  di  Barili  2 

6G 

9 

0 

570 

Mezzo  Carro  di  Some  6 

101 

4 

3 

420 

Carro  di  Some  12 

802 

8 

G 

840 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  3,2289. 

• 

Digitized  by  Google 
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CERVIA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

CC 

r* 

àE 

£ 

-4 

«d 

-j  _ 

H « 
« H 
M 

'J 

DECIMALI 

Fiola  in  1/2,  1/4,  1/8 

1 

1 

2 

080 

Soma  di  Fiolc  66 

74 

0 

4 

110 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fio/e  8,9222. 

-Digitized  by  Google 


DO/ZA 

MISURE  LINEARI 


Oigitized  by  Googli 
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BOZZA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

decilitri 

J — 

£ £ 

Cd 

U 

DECIMALI 

Scodella 

i 

0 

7 

61 

Quartirolo  di  Scodelle  8 

8 

6 

0 

86 

Stajo  di  Quartiroli  4 

34 

4 

3 

43 

Corba  di  Staja  2 

68 

8 

6 

86 

Sacco  di  Corbe  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  9,2927. 

137 

1 

3 

72 

VINO 

Foglietta 

0 

E 

I 

11 

Terzetto 

0 

1 

1 

48 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

2 

4 

46 

Boccale  di  Terzetti  3 

1 

2 

1 

46 

Corba  di  Boccali  60 

74 

6 

58 

Castellata  di  Corbe  10 

Il  Litro  equivale  a Fa- 
gliene 3,2145. 

746 

1 

1 

80 

Digitized  by  Gooale 


BOZZA 


Digitized  by  Googlc 
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DOZZA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

cuiLor.n. 

ETTO- 

GRAM. 

< 5 

u ss 
a o 

il 

GRAMMI 

E j 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,7769 

Oncia  di  Ottavo  8 

0 

0 

3 

0,2152  ! 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

6 

2,5833 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7580. 

• 

lì 

li 

Digitized  by  Googjje 


FAENZA 

MISURE  LINEARI 


769 


1 

■ BACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

ì 

92449 

Braccio  di  Once  12 

0 

6 

3 

84898 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,5662. 

Brac • 

■BACCIO 

DA  SETA  NOSTRALE 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

5 

98712 

Braccio  di  Once  12 

0 

7 

1 

97425 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,3894. 

Brac- 

PIEDE 

AGRIMENSORI*) 

Punto 

0 

0 

0 

39980 

Oncia  di  Punti  10 

0 

0 

3 

99800 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

7 

97710 

| Pertica  di  Piedi  10 

4 

7 

9 

77080 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,0843. 

i 

Pie- 

\ 

49 


Digitizéd  by  Google 
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FAENZA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DLC1MAI.I 

Mezza 

4 

3 

7 

290 

Oliava  di  Mezze  2 

8 

7 

4 

590 

Stiro  di  Ottave,  o Quartarole  4 

34 

9 

9 

380 

Corba  di  Stara,  o mozzini  2... 

69 

9 

8 

760 

Sacco  di  Corb.'  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Mezze  2,2808. 

rato 

139 

9 

7 

520 

Foglietta 

0 

3 

0 

270 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

2 

t 

060 

Hai  ilo  di  Boccali  30 

36 

3 

1 

670 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 
te  3,3036. 

72 

1 

1 

3 

350 

FAENZA 

MISURE  1)1  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitized-by  GoogL 
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FAENZA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILO 

GRAM. 

KTTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,047110 

Carato  di  Grani  4 

0 

0 

0 

0,182464 

Ottavo  di  Carati  20 

0 

0 

0 

3,769276 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

3 

0,154208 

Libbra  di  Onte  12 

0 

3 

6 

1,850600 

Peso  di  Libbre  25 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,7636. 

9 

0 

4 

6,265000 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

'* 

Grano 

0 

0 

0 

0,047116 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,130783 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,392349 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

7,138790 

Libbra  di  Onve  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0707. 

0 

3 

2 

5,605500 

Digitize 


d by  Googlè 
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IMOLA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

96750 

Braccio  di  Once  12.... 

0 

6 

3 

93500 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,5641. 

Brac- 

PIEDE 

AGRI  MESSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

43970 

Oncia  di  Minuti  10.... 

0 

0 

4 

39660 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

3 

96610 

Pertica  di  Piedi  10 

4 

3 

9 

66080 

Il  Metro  equivale 
di  2,2745. 

a Pie- 

• 

' 

Digitized  by  GoogleJ 
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IMOLA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CHNT1I.I- 

TRI 

DECIMALI  l 

Scodella 

ì 

0 

7 

BEH 

Quarlarolo  di  Scodelle  8 

8 

6 

0 

860 

Stajo  di  Quartiroli  4 

34 

4 

3 

Corba  di  Slaju  2 

68 

8 

6 

1 

Sacco  di  Corbe  2.... 

137 

7 

3 

720 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Scodelle  9,2927. 

vinto 

Foglietta 

0 

3 

1 

110 

Terreno 

0 

4 

1 

480 

Boccale  di  Foglictte  4 

1 

2 

4 

460 

Boccale  di  Terzetti  3 

1 

2 

4 

460 

Corba  di  Boccali  60 

74 

6 

7 

580 

Castellata  di  Corbe  10 

746 

7 

5 

Il  Litro  equioale  a Fogliet- 
to 3,2145. 

" 01,10 

Libbra  locale  in  1/2,  1/4,  1/8. 

0 

3 

9 

613 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,5244. 

1 

1 

Digitized  by  Google 
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MOLO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

J « 

H « 
« H 
W 
U 

DECIMALI 

Scodella 

ì 

0 

7 

61000 

Qaartirolo  di  Scodelle  8 

8 

6 

0 

86000 

Slajo  di  Quarliroli  4 

34 

4 

3 

43000 

Corba  di  Staja  2 

68 

8 

6 

86000 

Sacco  di  Corbe  2 

137 

7 

3 

72000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  9,2927. 

vino 

Foglietta 

0 

3 

1 

11000 

Terzetto 

0 

4 

1 

48000 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

2 

4 

46000 

Boccale  di  Terzetti  3 

1 

2 

4 

46000 

Corba  di  Boccali  60 

74 

6 

7 

58000 

Castellata  di  Corbe  10 

746 

7 

5 

80000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet - 

te  3,2145. 

• 

OLIO 

Libbra  locale  in  1/2,  1/4, 1/8. 

0 

3 

9 

61300 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,5244. 

• • Digitized  by  Google 


MOLO 

MISURE  DI  PESI 


MERCANTILI 


£ òsi* 

S * ? 5 5 e 

~ a § = o DECIMALI 


Oliava. 


0 0 0 3,7709 


Oncia  di  Ollave  8. 


0 0 3 0,2152 


Libbra  di  Oncc  12. 


0 3 6 2,5833 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,7580. 


779 

RUSSI 


MISURE  LINEARI 


BUACCIO 

II 

DA  PANNO 

II 

OS 

H 

W 

?5 

sì 

2 5 

M H 

a 

CENT  IME-  j 
TRI 

il 

DECIMALI  i; 

il  Metto  Braccio 

0 

3 

5 

98713  II 

j Braccio  di  Once  12 

0 

7 

I 

97425  | 
j| 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

> 

! 

» rto  1,3894. 

- 

jj 

BRACCIO 

I 

DA  TELA 

II 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

1 

9C750 

Braccio  di  Once  12 

0 

ti 

3 

93500  !| 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

• 

: ! 

ciò  1,5641. 

j| 

PIEDE 

AGII  ini  ENSOKIO 

Minuto,  o Atomo 

! 

• 

0 

0 

0 

1 

57940 

; Oncia  di  Minuti  o Atomi  1Q.. 

0 

0 

5 

79410  | 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

7 

94430  | 

ì Canna  di  Piedi  10 

1 

5 

7 

9 

44330  | 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,7258. 

L -, 

. Dìgitized  by  Google 
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RUSSI 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

DA  LEGNAME 

METRI 

DECIME- 

TRI 

■ 

Mezzo  Piede - 

0 

2 

4 

25539 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

8 

51078 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

I 

di  2,0614. 

. 

• ' 

• Digitized  by  Google 
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BUSSI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


, 1 

ARIDI 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezza 

4 

3 

7 

290 

Ottava  di  Mezze  2 

8 

7 

4 

590 

Staro  di  Ottave,  o quartarole  4 

34 

9 

9 

380 

Corba  di  Stara,  o mezzini2.. 

69 

9 

8 

760 

Sacco  di  Corbe  2 

139 

9 

7 

520 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Mezze  2,2868. 

vino 

Foglietta 

0 

3 

0 

270 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

2 

1 

060 

Barile  di  Boccali  30 

36 

3 

1 

670 

Soma  di  Barili  2 

72 

6 

3 

350 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
le  3,3036. 

t 

OLIO 

Libbra  locale,  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

9 

918 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,5051. 

pigitized  by  Coogle 
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RUSSI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

Dii  BUCANTI  LI 

X 

G 

è 5= 

H < 
H ~ 

X w 

1 

GRAMMI 

K 

DECIMALI 

Oncia 

« 

0 

3 

0,1177  | 

Libbra  di  Once  li 

0 

a 

6 

5,3728 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,7369. 

jì 

1 

• 

L 

! 

Digitizecj  by  Goosile 


SOLANOLO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


785 

SOLAROLO 

MISURE  DI  PESI 


• Pigitized  by  Google 
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TOSSIGNANO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

iui 

-anixNHD 

DECIMALI  ; 

Minuto.... 

0 

0 

0 

4397 

Oncia  di  Minutilo 

D 

0 

4 

3966 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

3 

9661 

Pertica  di  Piedi  10 

4 

3 

9 

6608 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,2743. 
! 

Digitized  by  Google  ' 
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TOSSIGNANO 

MISURI-:  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


arisi 

LITRI 

DECILITRI 

H « 
SC  H 
B 

DECIMALI 

Quarto 

7 

2 

5 

100 

Staro  di  Quarti  4 

29 

0 

0 

650 

Corba  di  Stara  3 

87 

0 

1 

939 

Sarco  di  Corbe  2 

174 

0 

3 

878 

Dieci  Lini  equivalgono  a 

Quarta  1,3790. 

TIMO 

Foglietta 

0 

3 

6 

580 

Boccale  di  Fogl  ette  4 

1 

4 

0 

350 

Corba  di  Boccali  50 

73 

1 

7 

500 

Castellala  di  Some  10 

731 

7 

5 

0U0 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,7335. 

OLIO 

Libbra  locale  in  1/2,  1/4, 1/8 

0 

3 

9 

613 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,5244. 

Digitized  by  Google 


78S 

TOSSIGNANO 

MISURE  DI  PESI 


PISI 

MERCANTILI 

CHILO- 

GRAM. 

KTTO- 

GRAM. 

< s 
2 5 

a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava  

0 

0 

0 

3.7769 

Oncia  di  Ottave  8 

D 

0 

3 

0,2152  ! 

Libbra  •di  Once  12... 

0 

3 

6 

2,5833 

Il  Chilut/rammo  equivale  a 

fi 

Libbre  2,7580. 

- 

Digitized  by  Google 


78!) 


ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  RAVENNA 

-^aAAjB'ÌJVw- 


Havenna  . Misure  in  tulio  proprie.  Tavola 

Num.  747. 

Alfonsine Misure  Lineari,  e di  Peso  proprie  ; 

di  Aridi  come  Ravenna;  di  Vi- 
no, e Olio,  come  Imola.  Tavola 
N.  751. 

Bagnare Segue  in  tutto  Imola. 

Brisighklla Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  755. 

Casola  Valsbnio  ....  Segue  in  lutto  Imola 

Castel  Bolognese  . . . Misure  in  tulio  proprie.  Tav.  N.  758. 

Castel  del  Rio Segue  in  tutto  Imola. 

Cervia Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  761. 

Dozza Misure  Lineari  proprie  ; di  Aridi, 

Vino,  e Olio  come  Imola.  Ta- 
vola N.  785. 

Faenza.  . Misure  Lineari,  di  Aridi  , e Vino 

proprie  ; di  Olio  e Pesi  come 
Brisighclta.  Tav.  N.  769. 

Fognano Segue  in  tutto  Brisighclla. 

Fontana' Misure  Lineari  come  Imola;  di  Ari- 

di, Vino,  Olio,  e Pesi  come  Tos- 
signano. 

Imola Misure  in  tutto  proprie.  Tavola 

Num.  773. 

Mordano,  e Borgo  . . . Segue  in  lutto  Imola. 

Htoi.o Misure  Lineari  proprie;  di  Aridi, 

Vino,  Olio,  c Pesi  come  Imola, 
Tav.  Nnm.  776. 

Russi Misure  Lineari,  di  Olio,  Pesi  pro- 

prie ; di  Aridi  e Vino  come 
Faenza.  Tav.  Num.  779. 


Digitized  by  GooglaJ 


790 

Soi.arolo Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 

prie ; di  Olio,  c Pesi  come 
Mussi.  Tav.  Num..  783. 

Tossignano Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino 

proprie;  di  Olio,  e Pesi  come 
Imola.  Tav.  Num.  786. 


Digitized  by  Google 


PROVINCIA 

DI 

RIETI 

— «»— 


Digitized  by  Google 
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• Digitized  by  Google 
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. • MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  della  Provincia  di  Rieti 
sono  la  Canna  , il  Braccio  Mercantile,  la  Canna  Agri- 
mensoria,  e l' Architettonica . 

La  Canna  Mercantile  è quella  di  Roma,  e 
il  Braccio  si  compone  di  Palmi  2 2/3  della  mede- 
sima. Il  Palmo  Architettonico  ed  Agrario  altro 
non  è che  il  Palmo,  od  Once  12  della  Canna  Ar- 
chitettonica Romana,  e Palmi  Nove  formano  la  Can- 
na. Avremo  dunque: 

Braccio  di  Metri 0,664000000 

' Canna  di  Metri 0,992000000 

Palmo  Agrario  di  Metri...  0,223-421821 
Canna  di  Palmi  9 di  Metri  2,010796389 
Queste  Misure  sono  in  uso  in  tutti  i luoghi 
della  Provincia,  e perciò  notate  nella  Tavola  par- 
ticolare di  Rieti,  si  sono  omesse  in  tutti  gli  altri 
Comuni,  che  hanno  alcune  Misure  proprie. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


11  solo  Rubbio  è la  misura  di  capacità  per  gli 
Aridi  diviso  in  Quarte,  Misure,  Scorzi,  e Mezzi 
Scorzi.  Contiene  generalmente  Litri  294,46510, 
ad  eccezione  di  pochi  Comuni,  nei  quali  è di 
Litri  317,37125. 


Digitized  byGoogle 


7 1)  i 


MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTKI  LIQUIDI 


Per  misurare  questi  generi  si  usa  ia  Foglietta, 
il  Boccale , il  Barile,  e la  Soma.  Per  l’Olio  si  ha 
la  Mezza  che  contiene  Boccali  quattro  ; la  Co- 
nialella  di  Mezze  due , e la  Soma  quale  si  com- 
pone di  un  numero  di  Coniatelle,  variabile  in  di- 
versi Comuni  della  Provincia.  Deve  qui  notarsi 
che  in  alcuni  luoghi  la  capacità  della  Foglietta  si 
del  Vino  che  dell’Olio  è la  medesima  , e perciò 
il  Boccale  si  compone  di  Foglietle  quattro,  men- 
tre le  misure  più  grandi  variano.  Così,  p.  e. , in 
llieli  il  Boccale  di  Vino  si  compone  di  Litri  2,4724; 
quello  di  Olio  di  Litri  2,4724;  la  Soma  di  Vino 
di  Litri  148,343936;  quella  di  Olio  di  • Litri 
178,012800,  il  che  avviene,  perchè  le  più  grandi 
misure  variano  , e non  contengono  il  medesimo 
numero  di  Boccali.  Deve  eziandio  notarsi  che  nel 
territorio  di  Marcitelli  s’ignorano  le  misure  per 
l’Olio  non  essendovi  raccolta  di  Oliva,  e non  avendo 
luogo  alcuna  contrattazione  di  questo  genere. 

PESI 


La  Libbra  romana  con  le  sue  divisioni  in 
Once,  Denari,  e Grani , è il  solo  peso,  di  cui  si 
fa  uso  in  tutta  questa  Provincia,  e perciò  la  Ta- 
vola delle  Misure  di  Pesi  si  è posta  solo  nel  Ca- 
poluogo, ed  omessa  nei  suoi  Comuni. 


RIETI 

MISURE  LINEARI 


795 


BRACCIO 

MERCANTILE 

fr- 

uì 

3 

b 

a 

1 

U 

3 - 
Z * 

A H 
M 

’J 

DECIMALI 

Mezzo  Braccio 

0 

3 

3 

20000 

Braccio 

0 

6 

G 

40000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

| eio  1,506. 

1 

• 

CUI! 

MERCANTILE 

Mezzo  Palmo 

0 

1 

2 

45000 

' Palmo 

() 

2 

4 

9091)0 

Canoa  di  Palmi  8 

1 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

t mi  4,0161. 

FALSO 

AGRIMENSORI!) 

Minuto 

0 

0 

0 

37240 

|j  Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86190 

I Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

34220 

Canna  di  Palmi  9 

2 

0 

1 

079S0 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,4758. 

Digitized  by  Google 
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RIETI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo 

il 

6 

1 

3 

4680 

Scorzo  di  Mezzi  2 

12 

2 

6 

9370 

Misura  di  Scorzi  3 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Misure  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Mezzo  1,6301. 

- 

294 

*4 

6 

5100 

I 

VISO 

• 

| Foglietta 

0 

6 

1 

8100 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

4 

7 

2400 

Barile  di  Boccali  30  

74 

1 

7 

1968 

Soma  di  Barili  2 

j II  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6179. 

* 

il  

148 

3 

4 

3936 

•Digitized  by  Google 
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RIETI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMAI. I 

Foglietta 

0 

G 

ì 

8100 

Mezzo  di  Fogliettc  2.. 

1 

2 

3 

6200 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

4 

7 

2400 

Mezza  di  Boccali  4 

9 

8 

8 

9600 

Conialella  di  Mezze  2 

19 

7 

7 

9200 

Soma  di  Coniatelle  9 

Il  Litro  equicale  a Fogliet- 
ta 1,6179. 

178 

0 

1 

2800 

Qigitizod  by  Google 
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RIETI 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

X 

o 

o 

u 

1 * 
O *5 

£ £ 
X J 

A 5 

X X 
£ (J 

fi 

| Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

(1 

0 

0 

1,177 

| Ottava  di  Denari  3 

0 

. 0 

0 

3,532 

ì Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

II 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

, Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

| 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitizéd  by  Google 
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ASPRA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

! IHi.ll 

! 

DECILITRI  , 

3 

H 5 

ÌC  H 

aa 

u 

DECIMAI.! 

Cervellicra 

6 

1 

3 

4680 

Mezza  Quarta  di  Ccrvplliere  6. 

36 

8 

0 

8120 

Quarta  di  Mezze  Quarte  2 

73 

6 

1 

6210 

Rubbio  Romano  di  Quarte  4.. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Cervellina  1,6301. 

291 

4 

6 

5100 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliettc  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16  

Il  Litro  equivale  a Foglie!  - 
te  2,1939. 

933 

1 

6 

5456 

. Digifeed  by  Google 
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ASPRA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

£ 

H 

£ 

£ 

H 

3 

3 

Ex] 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartucria 

0 

i 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

ì 

3220 

Boccale  di  Foglietlc  4 

2 

• 0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

E 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

E 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatel- 
Ic  10 

82 

i 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

Diq 


zed  by  G'oogle 


I 
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SOGGHIGNANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  ANTICA 

« 

H 

Zj 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio..... 

3 

3 

4 

6180 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

4770 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Ditei  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

C 

5100 

MISERA  NUOVA 

Quartuccio  delle  Dodici 

G 

1 

3 

4700 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8750 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubkiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2550 

Rubbio  di  Rubbiatellc  2 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

. 

4 

6 

5100 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

1010 

Staja  o Staccilo  di  Quartucci  4. 
Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

4070 

rolli  4 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
j Quartucci  2,173. 

294 

4 

6 

5100 

si 


Bigitized  by  Google 
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BOCC11IGNANO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


vino 

LITRI  1 

2 

h 

G 

w 

a 

ad 

u 

DECIMALI 

. 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

i 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

LI  Litro  equivale  a Foglie t- 

te  2,1939. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

i 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

8 

0661 

Pelle,  o Mastello  di  Cugnatel- 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

tl  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 
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COLLALTO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarfuccio 

6 

ì 

3 

4680 

Coppa  di  Quarlucci  4 

24 

5 

3 

8740 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

5100 

vino 

Foglietta 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Fogliette  4 

3 

6 

4 

6348 

Conca  di  Boccali  4 1 

16 

4 

0 

8560 

li  Barile  di  Conche  4 

Il  Litro  equivale  a Fughet- 
ta 1,097. 

65 

6 

3 

4240 

' Digitized  by  Google 
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SALIVANO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

1 

DECIMALI  ! 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

5 

ì 

3220 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Roccali  4 

8 

2 

i 

1520  j 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle,  o Mastello  di  Cugnatel- 
le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta t,948. 

- 

. 

! 

Il 

II 
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SAN  BENEDETTO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Scorzo 

6 

1 

3 

4680 

Scorzo  di  Mezzi  Scorzi  2 

12 

2 

6 

9370 

Coppa  di  Scorzi  2 

24 

5 

3 

8750 

Quarta  di  Coppe  3 

73 

6 

1 

6270 

Dubbio  romano  di  Quarte  4.. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Mezzo  Scorzo  1,6301. 

*294 

4 

6 

5100 

VINO 

Foglietta 

0 

6 

1 

8100 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

4 

7 

2400 

Barile  di  Boccali  30 

74 

1 

7 

1968 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6179. 

148 

3 

4 

3936 
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SELCI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


- 

1 

ARIDI 

LITRI 

H 

G 

G M 

£ H 
U2 

DECIMALI 

Q 

V 

Baciletto . 

7 

3 

6 

1627 

Quarta  di  Bariletti  10 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Baciletto  1,3584. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

UG 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

5180 

Boccale  «li  Fogliette  4 

2 

2 

2 

2700 

Conio  di  Boccali  8 

17 

7 

8 

1600 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8012 

• 

Digitized  by  Google 


821 


SIMIGLIANO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Bariletto 

9 

2 

0 

2030 

Quarta  di  Bariletti  8 

73 

6 

ì 

627Ó 

Rubbio  romano  di  Quarte  4. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Baciletto  1,0867. 

294 

4 

6 

5100 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1 

1587 

Boreale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

1 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

933 

1 

6 

5456 
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STIMIGLI  ANO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

ì 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucce  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatcl- 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,948. 

* 

• 

■Digitized  by  Google 
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TORRI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

mi  sui:  A NUOVA 

litri 

DECILITRI 

J — 

££ 

ri 

o 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartueci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubhio  di  Scorzi  22 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Quartueci  2,9884. 

1 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartueci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Slaja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatellc  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  o Starello  di  Quartueci  4.. 
Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

rclli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartueci  2,173. 

294 

4 

6 

510 
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TORRI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

VINO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliclte  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  ì 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

G 

8 

3182 

Botte  di  Barili  1G.  ... 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

933 

4 

0 

545G 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

5180 

Boccale  di  Foglictle  4 

2 

2 

2 

2700 

Cognatella  di  Boccali  8 

17 

7 

8 

1600 

Cogno  di  Boccali  16 

35 

5 

G 

3200 

Soma  di  Boccali  80 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8012. 

177 

ti 

8 

1 

6000 

828 


VACONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

Cervelliera 

6 

Provenda  di  Cervellicre  3 

18 

Quarta  di  Provende  4 

73 

Rubbio  romano  di  Quarte  4... 

294 

Ditei  Litri  equivalgono  a 
Cervelliera  1,6301. 

VINO 

F oglietta 

0 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

Soma  di  Barili  2 

116 

Botte  di  Barili  16 

933 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

X 

H J _ 

3 H efi 

5 « H 

w w 

É u 


3 
0 

6 1 


9 
8 

5 8 
3 

6 8 
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VAGONE 

MISURE  DI  CAPACITA.’  PER  ARIDI  E LIQUIDI  • 


OLIO 

s! 

r* 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di'  Quartucce  4 

0 

5 

ì 

3220 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

OGGI 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatel- 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Foglie 1- 

tu  1,948. 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  RIETI 

— 1X4 — 

Rieti Misure  in  lutto  proprie.  Tav.  N.  795. 

Antuni Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Ascrea Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Aspra Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  proprie;  di  Vino,  e Olio 
come  Bocchignano.  Tav.  N.  799. 

Belmonte Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Rieti;  di  Aridi  come  Boc- 
chignano. 

Bocchignano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  Vino,  e Olio  proprie. 
Tav.  Num.  801. 

Canemorto Segue  in  tutto  Bocchignauo. 

Cantalupo Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Selci;  di  Vino,  e 
• Olio  come  Bocchignano. 

Casaprota Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Castel  Nuovo Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Castel  S.  Pietro  ( di 

Poggio  Mirteto  ) . . . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Castel  Vecchio  ....  Segue  in  lutto  Bocchignano. 

Castiglione  ( di  Cotta- 

nello  ) Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Cenciara Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Rieli;  di  Aridi  come  Boc- 
chignano. 

Cerchiara Segue  in  lutto  Rieti. 

Cerdomare Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  come  Collalto;  di  Vino, 
e Olio  come  Bocchignano. 

Cicignano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  come  Collcvecchio  ; di 
Vino,  c Olio  come  Bocchignano. 
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Collalto Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  e Vino  proprie;  di  Olio 
come  Aspra.  Tav.  N.  803. 

Colle  Baco  aro  ....  Segue  in  tutto  Rieti. 

Colle  Giove Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Coll, ilio;  di  Yino, 
e Olio  proprie.  Tavola  Num.  805. 

Collell'NGo  ( di  Monte 

Leone) Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Collalto:  divino, 
e Olio  come  Bocchignano. 

Collepiccolo Segue  in  tutto  Bocchignano. 

CoLLEVEccuto Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  proprie,  di  Vino,  e Olio, 
come  Bocchignano.  Tavola  N.  806. 

Con* cervi  ano Segue  in  tutto  Rieti. 

Configni Segue  in  tutto  Rieti. 

Contigliano Segue  in  lutto  Rieti. 

Corese Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Collalto;  di  Vino, 
e Olio  come  Bocchignano. 

Cottanello Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Fara Misure  Lineari  c di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  come  Collalto;  di  Vino, 
e Olio  come  Aspra. 

Fianello Segue  in  tutto  Monte  Buono. 

Foglia Segue  in  tutto  Colle  Vecchio. 

Forano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Selci;  di  Vino,  o 
Olio  come  Aspra. 

Frasso Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Gavignano ( di  Forano  ).  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Selci;  di  Vino,  e 
Olio  come  Bocchignano. 

Ginestra Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Collalto;  divino, 
e Olio  come  Aspra. 

Greccio Misure  Lineari,  di  Pesi,  e Olio  come 

Rieli;  di  Aridi,  e Vino  come  Labro. 

Labro Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieli; 
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■di  Aridi,  Vino,  c Oliò  proprie. 
Tavola  Num.  808. 

Longone . Sogue  in  lutto  Bocchignano. 

Lcgnola  ........  Segue  in  lutto  Bocchignano. 

Magliaro.  Segue  in  tutto  Kieli. 

Maglia.no  ( Governo  Ba- 
ronale ) Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Vino  come  Aspra  ; di  Aridi,  e 
Olio  proprie.  Tav.  N.  809. 

Magnalardo  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c Pesi 

come  Rieti;  di  Aridi  come  Boc- 
chignano. . 

Marcetelli Misure  Lineari,  e diPesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  e Vino  proprie.  Tavola 
Num.  811. 

Moggio.  Segue  in  tutto  Rieti. 

Mompeo Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti  ; 

di  Aridi  proprie;  di  Vino,  e Olio 
. come  Aspra.  Tav.  N.  812. 

MontAsola  . . ...  , Segue  io  tutto  Bocchignano. 

Monte  Buono Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieli; 

di  Aridi , e Vino  come  Bocchigna- 
no;  di  Olio  proprie.  Tav.  N.  814. 

Monte  Leone Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Coilalto;  di  Vino, 
c Olio  come  Aspra. 

Monte  Nero Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Monte  S.  Giovanni  . . Segue  in  lutto  Bocchignano. 

Monte  S.  Maria.  ; . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  come  Coilalto;  di  Vino, 
e Olio,  come  Aspra. 

Montopoli  .......  Segue  in  tutto  Monte  S.  Maria. 

Montobio  in  Valle  . . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Morbo  Segue  in  tutto  Labro, 

Nespolo  Segue  in  tutto  Coilalto.  . 

Oefejo Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Rieli; 

di  Aridi  come  Coilalto;  di  Vino, 
c Olio  come  Aspra. 

Oliveto  . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Ornaro.  . . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Paganico  . .......  Segue  in  tutto  Bocchiguano. 
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Petescia Segue  in  (ulto  Bocchignano. 

Pietraforte  ......  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Poikìio  Bustone  ....  Misure  Lineari  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  e Olio  proprie;  di  Vino 
come  Labro.  Tavola  Num.  816. 

Poggio  Catino Segue  in  tutto  Aspra. 

Poggio  Fidone Segue  in  tutto  Rieti. 

Poggio  Mirteto  ....  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Poggio  Moiano  ....  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Poggio  Nativo Segue  in  lutto  Monte  Leone. 

Poggio  Perugino.  . . . Segue  in  tutto  Rieti. 

Poggio  S.  Lorenzo  . . Segue  in  tutto  Poggio  Nativo. 

Poggio  Sommavilla  . . Segue  in  tutto  Collcvccchio. 

Poggio  Vittiano.  . . . Segue  iu  tutto  Monte  Leone. 

Ponticelli Segue  in  tutto  Poggio  S.  Lorenzo. 

Porcigliano Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c Pesi 

• come  Rieti;  di  Aridi  come  Boc- 

chignano. 

Posticcioi.a Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Pozzaglla Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Pratojanni Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Ricetto Segue  in  tutto  Collalto. 

Rigatti Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Rivodutri Misure  Lineari,  di  Olio  e Pesi  co- 

me Rieti  ; di  Aridi,  come  Labro; 
di  Vino  proprie  Tav.  Num.  817. 

Rocca  Antica Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Rocca  Ranieri Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c Pesi 

come  Rieti  ; di  Aridi  come  Boc- 
chignano. 

Rocca  Sinibalda.  . . . Segue  in  tutto  Monte  Leone. 

Rocca  Vittiana  ....  Segue  in  lutto  Poggio  Nativo. 

Rocchette  . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rie- 

ti ; di  Aridi,  e Vino  come  Boc- 
chignano ; di  Olio  come  Torri. 

Salisano  Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Rie- 

ti ;■  di  Aridi  proprie;  di  Vino,  c 
Olio  come  Bocchignano.  Tavola 
Num.  819. 

S.  Benedetto  .....  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c Pe- 
si come  Rieti;  di  Aridi  proprie. 


Tav.  Num.  821. 
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S.  Elia Segue  ia  tutto  Rieti. 

S.  Filippo Segue  in  tutto  Rocca  Ranieri. 

S.  Giovanni  Reatino  . Segue  in  tutto  Rieti. 

S.  Lorenzo Segue  in  tutto  Collalto. 

S.  Martino  (di  Varco)  . Segue  in  tutto  Fara. 

S.  Polo Segue  in  tutto  Bocchignano. 

S.  Silvestro.  .....  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi  come  Rieti,  di  Aridi  come 
Bocchignano. 

Scandriglia .*  Segue  in  tutto  Ponticelli. 

Selci  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi,  e Olio  proprie,  di  Vi- 
no come  Aspra.  Tav.  Num.  823. 

Stihigliano '.  Misure  Lineari,  e diPesi  come  Rieti; 

di  Aridi  proprie;  di  Vino  c Olio 
come  Aspra.  Tav.  Num.  824. 

Stipes • . . . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Tarano.  . . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Toffià Segue  in  tutto  Fara. 

Torri Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rie- 

ti, di  Aridi  e Vino,  come  Boc- 
cbignano,  di  Olio  proprie.  Ta- 
vola Num.  826.  • 

Torricblla . Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Vaccarbccia Seguo  in  tutto  Bocchignano. 

Vacone Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Rieti; 

di  Aridi  proprie  ; di  Vino,  e Olio 
come  Aspra.  Tavola  Num.  828. 

Valle  Cupola  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Varco Segue  in  tutto  Monte  Leone. 
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Digitized  by  Google 


Digitized  by  Google 


830 


MISURE  LINEARI 


Le  Misure  Lineari  sono  la  Canna,  e il  Braccio 
Mercantile  ; la  Canna  Architettonica , e il  Piede. 

La  Canna  mercantile  è la  romana;  il  Braccio 
è il  terzo  della  medesima  , e la  Canna  Architet- 
tonica è quella  stessa  di  Roma. 

Il  Piede  è variabile  in  molti  Comuni,  poichò 
in  alcuni  luoghi  è formato  di  Palmi  due  della 
Canna  Architettonica  romana,  in  altri  dicesi  Piede 
il  Palmo  della  stessa  Canna , e nel  Comune  di 
Monte  Castrini  si  compone  di  Once  28  3/5  del 
Passetto  Architettonico. 

Le  Misure  Mercantili , e le  Architettoniche 
sono  le  medesime  in  tutta  la  Provincia,  e perciò 
le  Tavole  di  queste  si  trovano  soltanto  notate  nel 
Capoluogo. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Il  liubbio  diviso  in  Quarte,  Coppe,  Provende,  ec. 
è la  Misura  per  gli  Aridi.  Si  ritiene  che  un  Rub- 
bio  spoletino  di  grano  pesi  libbre  640  romane  , 
e queste  stesse  Misure  servono  pei  legumi , ed 
altre  biade,  differendo  però  nel  peso.  La  Misura 
minima  varia  di  nome  , e di  capacità  , e di- 
cesi Provenda,  Nappa,  Ollajolo,  Mezz’ Otlajolo,  ecc. 
Così,  per  esempio,  la  Provenda  contiene  general- 
mente Litri  4,6010,  ed  in  Cesi  òdi  Litri  3,0673; 
il  Mezz’OttajoIo  contiene  Litri  18,4041. 


840 


MISURE  DI  CAPACITA  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Il  Barile , il  Boccale , e la  Foglietta  sono  le  Mi- 
sure pel  Vino;  il  Caldarello,  il  Boccale,  e la  Fogliet- 
ta sono  quelle  per  l’Olio  ; variano  in  alcuni  Co- 
muni sì  nella  denominazione,  che  nella  capacità. 

PESI 


La  Libbra  romana  divisa  in  Once,  Denari,  ' 
Grani  ecc.  è il  peso  comune  usato  in  tutta  questa 
Provincia,  ad  eccezione  di  Schieti,  in  cui  il  Chi- 
logrammo equivale  a Libbre  3,0721.  Perciò  nel 
solo  Spoleto  si  è notata  la  Tavola  della  Libbra 
romana,  ed  in  Schieti  la  sua  Libbra  di  Chilogram- 
mi 0,325509. 
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SPOLETO 

MISURE  LINEARI 


CAMMA 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

X' 

P,  _ 

z « 

iC  ** 

Cd 

u 

DECIMALI 

Terzo  delia  Canna,  o Braccio. 

0 

6 

6 

40000 

Canna  di  Braccia  3 

ì 

9 

9 

20000 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,506. 

1 

CAMMA 

i 

ARCHITETTONICA 

• 

Canna  di  Palmi  12 

2 

3 

4 

21822 

■ Il  Metro  equivale  a Cari- 

j na  0,447584. 

li 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Oncia 

0 

0 

4 

74770 

Piede  di  Once  10 

0 

4 

7 

47710 

Canna  di  Piedi  10 

4 

7 

4 

77140 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,1063. 
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SPOLETO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTIL1- 

TRI 

DECIMALI 

Protenda 

4 

6 

0 

101 

Quarto  di  Provende  4 

18 

. 4 

0 

40G 

Mczzenga  di  Quarti  2 

36 

8 

0 

813 

Coppa  di  Mezzenghe  2 

73 

G 

1 

627 

Rubbio  romano  di  Coppe  4.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provende  2,1734. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

1 

320 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

G 

960 

Soma  di  Barili  2 

98 

5 

3 

920 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,9485. 
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SPOLETO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitized  by  Google 


SPOLETO 

MISURE  DI  PESI 


© ©SI*  GRAMMI 

s c 2 « a E 

a « © a © DECIMALI 


Grano  di  24/24. 


Denaro  di  Grani  24., 


Ottava  di  Denari  3. 


0 0 0 0,04906 

0 0 0 1,177 

0 0 0 3,532 


Oncia  di  Ottave  8., 


Libbra  di  Once  12., 


2 8,256 

3 9,07185 


Quintale  di  Libbre  100 33 

Migliajo  di  Libbre  1000 339 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,  Once  11,5. 


PEI  MEDICINALI 


Scrupolo  di  Grani  24 0 

Dramma  di  Scrupoli  3 0 


Oncia  di  Dramme  8. 
Libbra  di  Once  12.. 


0 0 0,04906 


0 2 8,256 

3 3 9,07185 


84  5 

ACQUASPARTA 
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ACQUASPARTA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

1 

DECIMALI 

Quarto 

18 

fi 

4060 

Mezzcnga  di  Quarti  2 

36 

8 

8120 

Rubbio  romano  di  Mczzcnghc  8. 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Quarti  5,4336. 

TIMO 

Foglietta 

0 

4 

6 

6224 

Ruotale  ili  Foglieltc  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1449. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarclla  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000 

Soma  di  Caldarcllc  8,  e Boc- 
cali 4 

187 

6 

4 

7600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

Dìgitized  by  Google 


AGUZZO 

MISURE  LINEARI 


857 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

ì 

8618 

Piede  di  Once  17  1/10 

0 

3 

i 

8376 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

8 

3761 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  3,1410. 

- 

• 

... 
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AGUZZO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Scdiciano : 9 

Scorzo  di  Sediciani  2 19 

Quarta  di  Scorzi  2 39 

Uubblo  di  Quarte  8 312 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Sediciano  1,0228. 


Foglietta 0 

Boccale  di  Fogliclle  4 2 

Barile  di  Boccali  24 49 

Soma  di  Barili  2 oa 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 


Foglietta 0 

Boccale  di  Foglietto  4 2 

Mesate  di  Boccali  6 13 

Barile  di  Mesali  7 91 

Soma  di  Barili  2 183 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8298. 


849 

AMELIA 


MISURE  LINEARI 




PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

centime- 

tri 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Piede  di  Palmi  2 

0 

4 

4 

6844 

Canna  di  Piedi  10 

4 

4 

6 

8436 

li  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,2379 

54 
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AMELIA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

= 

i 

ARIDI 

2 

H 

j 

DECIMALI 

H 

2 

U 

M 

a 

H SS 
■€.  h 
Cd 

Mezzo  Ottajolo 

2 

3 

0 

0510 

Oltajolo  di  Mezzi  Ottajoli  2.. 

4 

6 

0 

1010 

Quarto  di  Ottajoli  8 

36 

8 

0 

8120 

Rul>l>io  romano  di  Quarti  8. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Ottajoli  2,1734. 

• 

vino 

Foglietta 

0 

4 

6 

6224 

Boccale  di  Fogiiette  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1449. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

4 

1280 

5115 

Boccale  di  Fogiiette  4 

2 

i 

6 

Mczzino  di  Boccali  5i 

11 

9 

0 

8152 

Soma  di  Mczzini  16 

190 

5 

3 

0120 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8475. 
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BEVAGNA 

MISURE  LINEARI 


85 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3702. 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8590 

Piede  di  Once  31  4/5 

0 

6 

9 

1137 

Canna  di  Piedi  10 

5 

9 

1 

1369 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,6916. 

- 
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«EVAGINA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Alni 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Nappa 

4 

6 

0 

1010 

Provenda  di  Nappe  4 

18 

4 

0 

4060 

Quarto  di  Provende  2.. 

36 

8 

0 

8120 

Sacco  di  Quarti  4 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  romano  di  Saccbi  2.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Nappe  2,1734. 

vino. 

Foglietta 

0 

5 

1 

3200 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

0 

5 

2900 

Barile  di  Boccali  22 

65 

6 

9 

2800 

Soma  di  Barili  2 

131 

3 

8 

5600 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,9485. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarello.  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000 

Soma  di  Caldarclli  8 e Boc- 

cali  4 

187 

6 

4 

7600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet - 

la  1,7905. 
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CALVI 

MISURE  LINEARI 


53 
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CALVI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


MISURA  NUOVA 


Quartuccio 3 

Scorto  di  Quartucci  4 13 

Rubino  di  Scorzi  22 294 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  Dodici 6 

Stajo  di  Quartucci  4 24 

Quarta  di  Staja  3 73 

Rubbialella  di  Quarte  2 147 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 294 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

Quartuccio  delle  Sedici 4 

Stajo  o Slarello  di  Quartucci  4.  18 

Quarta  di  Staja,  Coppe  o Sta- 
rclli  4 73 

Rubbio  di  Quarte  4 « 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 


H ri  ~ 

2 h « decimali 

§ » 


4 618 

8 477 

6 510 


3 470 

3 875 


3 255 

6 510 


0 407 


6 510 


855 


CALVI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VIMO 

LITBl 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

1 

3200 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

5 

2900 

Barile  di  Boccali  22 

65 

6 

9 

2800 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

131 

3 

8 

5600 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

! 

3220 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

5 

2880 

Mozzino  di  Boccali  5 3/4 

11 

8 

0 

4060 

Soma  di  Mezzi  16 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

188 

8 

6 

4960 

\ Digitized  by  Google 


856 


CASCIA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minato 

0 

0 

H 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

9 

8618 

Piede  di  Once  25  4/5 

0 

4 

8 

0357 

Canna  di  Piedi  IO 

4 

8 

n 

3569 

JZ  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,0818. 

• 

Digitized  by  Coogle 
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CASCIA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

se 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

4 

6 

0 

101 

Quarta  di  Provende  4 

18 

4 

0 

406 

Coppa  di  Quarte  4 

73 

6 

1 

624 

Rubbio  romano  di  Coppe  4 .. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provende  2,1734. 

vino 

Foglietta  

0 

5 

1 

320 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

6 

960 

Soma  di  Barili  2.. 

98 

5 

3 

920 

Jl  Litro  equivale  a Foglie t- 

la  1,9485. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

850 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

3 

390 

Caldarcllo  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

900 

Soma  di  Caldarelli  8,  c Boc- 

cali  4 

187 

6 

4 

760 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,7905. 

Digitized  by  Google 
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CASTEL  BUONO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

- 

55  - 

!Z  « 

Cd 

V 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

9557  , 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

4 

7787 

Piede  di  Once  12 

0 

5 

7 

3449 

Canna  di  Piedi  10 

5 

7 

3 

4493 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,7438. 

- 

Digitized  by  Google 
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CASTEL  BUONO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

3 _ 
g g 

s.  ^ 
H 

V 

DECIMALI 

Nappa 

4 

6 

0 

1010 

Provenda  di  Nappe  4 

18 

4 

0 

4060 

Quarta  di  Provende  2 

36 

8 

0 

8120 

i Sacco  di  Quarti  4 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  romano  di  Sacchi  2... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Nappe  2,1734. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

8607 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

3 

4431 

Barile  di  Boccali  32 

65 

1 

0 

1795 

Soma  di  Barili  2 

130 

2 

0 

3590 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9662. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000 

Soma  di  Caldarelli  8,  e Boc- 
cali 4 

187 

6 

4 

7600 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

Digitized  by  Google 


860 


CESI 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

metri 

1 

6C 

5 ~ 

£ * 
a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

D 

ì 

8618 

Piede  di  Once  18  2/3 

0 

3 

4 

7545 

Canna  di  Piedi  9 

3 

1 

2 

7905 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,8773. 

- 

Digitized  by  Google 


864 


CESI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

3 

0 

6 

734 

Scorzo  di  Provende  6 

18 

4 

0 

406 

Quarluccio  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

812 

Rubbio  romano  di  Quartncci  8 

294 

4 

6 

5!0 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Protende  3,2600. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

1 

322 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

0 

5 

290 

Bigoncio  di  Boccali  25 

51 

3 

2 

250  .* 

Soma  di  Bigonci  2 

102 

6 

4 

500 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

ta  1,9485. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

4 

650 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

8 

600 

Alesale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

600 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

183 

0 

2 

400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,8298. 

862 


COLLESCIPOLI 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

E 

8618 

Piede  di  Once  17 

0 

3 

B 

6514 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,1595. 

3 

1 

6 

5142 

Digitized  bv  Gooqle 


863 


COLLESCIPOLI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

3 

0 

6 

734 

Misura  di  Provende  12 

36 

8 

0 

812 

Rubbio  romano  di  Misure  8.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provende  3,2602. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

1 

325 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  23 

47 

2 

1 

670 

Soma  di  Barili  2 

94 

4 

3 

340 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,9485. 

Olio 

Foglietta 

0 

5 

4 

650 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

8 

600 

Mesale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

600 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

183 

6 

2 

400 

Il  Litro  equivale  a Foglie- 

ta  1,8298. 

Digitized  by  Google 
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GIOVE 

MISURE  LINEARI 


865 


GIOVE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezzo  Ottajolo 

18 

4 

0 

4060 

Ottajolo  di  Mezzi  Ottajoli  2... 

36 

8 

0 

8120 

Rubino  romano  di  Ottajoli  8. 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Mezzi  Ottajoli  5,4336. 

uva 

Foglietta 

0 

4 

6 

6224 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

te  2,1450. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

4 

1280 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

6 

5115 

Mozzino  di  Boccali  51 

II 

9 

0 

8152 

Soma  di  Mezzini  16 

190 

5 

3 

0120 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

la  1,8474. 

1 

55 


Digitized  by 


866 

LIMIGIANO 

MISURE  LINEARI 


ii 

PIEDI 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

Cd 

M « 
“ ss 
2 H 
Cd 

DECIMALI 

Minuto  

0 

0 

0 

9557 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

4 

7787 

i Piede  di  Once  12 

0 

5 

7 

3449 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,7438. 

5 

7 

3 

4493 

1 

Digitized  by  Google 


867 


LIMIGEANO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mezza  Nappa 

2 

8 

ì 

22000  ; 

Nappa  di  mezze  Nappe  2 

5 

6 

2 

42000  j 

Coppa  di  Nappe  7 

39 

3 

7 

25000 

Rubbio  di  Coppe  8 

314 

8 

8 

00000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Metz « Nappe  3,0559. 

| 

vino 

1 

Foglietta 

0 

5 

1 

32000  i 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

29000 

Barile  di  Boccali  22 

65 

6 

9 

28000 

Soma  di  barili  2 

131 

3 

8 

56000 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

la  1,9485. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

8 

27800 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

3 

11191 

Caldarcllo  di  Boccali  12  

27 

9 

7 

34290 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

la  1,7159. 

1 

Digitized  by  Google 


869 

UGNANO 

MISURE  1)1  CAPACITA  PER  ARI  I,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

OtUjoIo 

4 

6 

0 

1010 

Mezza  di  Ottajoli  8 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  romano  di  Mezze  8.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Ottajoli  2,1734. 

V1HO 

Foglietta 

0 

4 

6 

6224 

Boccale  di  Foglietlc  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1449. 

Olilo 

Foglietta 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliclte  4 

2 

0 

5 

2880 

Soma  di  Boccali  84 

172 

4 

4 

1920 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,9485. 

Digitized  by  Google 


870 

MONTE  CASTRI LLI 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI© 

METRI 

t 

a ^ 

2 5 

a H 

M 

a 

CENTISIB- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

D 

0 

5325 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

5 

3249 

Piede  di  Once  10 

0 

5 

3 

2489 

• Canna  di  Piedi  10 

5 

3 

o 

4887 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

de  1,8779. 

' 

1 

Digitized  by  Google 


874 

MONTE  CASTRILE! 

MISURE  DI  CAPACITA'  1»ER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

• 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio 

4 

6 

0 

1010 

Tinello  di  Quartucci  8 

36 

8 

0 

8130 

Quartcnga  di  Tinelli  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarten- 

ghe  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,1734. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

6 

‘ 6224 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

2 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1449. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

8500 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

2 

3 

3900 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

9000 

Soma  di  Caldarelli  8,  c Boc- 

cali  4 

187 

6 

4 

7600 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,7905. 

Digitized  by  Google 


872 


MONTE  FALCO 

MISURE  LINEARI 


ss 

i 

u 

5P  — 

1 

Cd 

3 - 

H 

- es 

r cc 

M 

« H 

5 H 

S 

Cd 

fi 

Cd 

CJ 

PIEDE 

A(iHlMKNSOUK) 


DECIMALI 


873 


MONTE  FALCO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI.  E LIQUIDI 


ARIDI 

£ 

H 

£ 

DECILITRI 

l 

5 — 

H £ 
ÌC  N 
U3 

DECIMALI 

Nappa 

6 

2 

4 

42 

Quarta  di  Nappe  3 J 

21 

8 

5 

48 

Mcizenga  di  Quarte  2 

43 

7 

0 

97 

Rubino  di  Mezzenghc  8 

349 

6 

7 

72 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

Nappa  1,0015. 

VINO 

Foglietta , 

0 

5 

1 

32 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

0 

5 

29 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

G 

96 

Soma  di  Barili  2 

98 

5 

3 

92 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,9485. 

. 

OLIO 

* 

Foglietta 

0 

5 

5 

85 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

3 

39 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

90 

Soma  di  Caldarclli  8 c Bocca- 

li  4 

187 

6 

4 

76 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,7905. 

87  4 

IVA  RIVI 


MISURE  LINEARI 


MEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

u 

a _ 

H £ 

fj 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

1862 

Oncia  di  Minuti  10 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  17  1/10 

0 

3 

1 

8376 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

8 

3761 

Il  Metro  equieale  a Pie- 

di  3,1410. 

Digitized  by  Google 


875 


NARNI 


MISURE  1)1  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

2 

3 

0 

0510 

Sediciano  di  Misurclle,  o Pro- 
vende 4 

9 

2 

0 

2030 

Quarto  di  Scdiciani  4 

36 

8 

0 

8160 

Sacco  di  Quarti  4 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  romano  di  Sacchi  2... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Vrovende  4,3109. 

VIRO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglictlc  4 

1 

8 

2 

3174 

Baiilc  di  Boccali  30 

54 

0 

9 

5220 

Soma  di  Barili  2 

109 

3 

9 

0440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1940. 

8 


NARNI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  1 

MisureUa 

0 

1 

0 

2540 

Foglietta  di  Misurctlc  4 

0 

4 

1 

0150 

Boccale  di  Foglictte  4 

1 

6 

4 

0613 

Menino  di  Boccali  71 

12 

3 

0 

4600 

Soma  di  Mczzini  16 

196 

8 

7 

3560 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,4381. 

Dia 


oy  Gor  - 


le 


NORCIA 

MISURE  LINEARI 


8' 


Digitized  by  Google 


878 


NORCIA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  | 

Provenda 

9 

B 

203  1 

Quarta  di  Provende  4 

36 

8 

0 

812 

Coppa  di  Quarte  4 

147 

3 

250 

Rabbie  romano  di  Coppe  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Protenda  1,0867. 

VIRO 

294 

4 

6 

510 

' 

1 

1 

Foglietta 

0 

5 

5 

850 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

290 

Bariletto  di  Boccali  18 

36 

9 

5 

220 

Barile  di  Boccali  25 

51 

3 

2 

250 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7905. 

102 

6 

4 

500 

J 1 

Digitized  by  Google 


8 


NORCIA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitized  by  Google 


8S0 


OTRICOLI 

MISURE  LINEAR! 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

M 

H 

fi 

o 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8619 

Piede  di  Once  12 

D 

2 

2 

3422 

Canna  di  Piedi  10 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
! di  4,4758 

• 

. -, 

- 

- 

• • Qigitized  byGoogle 


OTRICOLI 


881 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

! 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

[ Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

ltubbio  di  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,9884. 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  dodici.. 

6 

1 

3 

470 

Slajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staj.i  3 

73 

6 

t 

627 

Rulibiatella  di  Quarto  2 

147 

2 

3 

255 

Ruliho  di  Rubbiatelle  2 

294 

4 

6 

510 

| Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,030. 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Slajo  o Starclio  di  Quartucci  4 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

• 

rolli  4 

73 

6 

1 

027 

Rubbio  di  Quarte  4.... 

294 

4 

0 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,173. 

_J 

OTRICOLI 

MISURE:  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


> k|  decimali 


Foglietta 0 

Mezzo  (li  Foglicltc  2 0 

Roteale  di  Mezzi  2 1 

Quartarolo  di  Roteali  8 14 

Rarile  di  Quartiroli  4 58 

Soma  di  Rarili  2 116 


Rode  di  Rarili  16.. 


Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 2,1939. 


5 5793 

1 1587  I 

2 3175  ! 

8 5397 

4 1591  il 

8 3182  I 

6 5156  1 


Quartuccia 0 

Foglietta  di  Quarluccc  4 0 

Roccalc  di  Foglicltc  4 2 

Cugnatclla  di  Boccali  4 8 

Rarile  di  Boccali  28 57 

Pelle  , o Mastello  di  Cugna- 
lelle  10 82 

Soma  di  Pelli  2 164 

II  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 


5 2880 


8 0661 


1 5200 


PIEDILUGO 

MISURE  LINEARI 


883 


«84 


IMKIHLICO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


_ 1 

fi 

» 

ARIDI 

LITRI 

s 

6 

H fi 
Z H 
U 

DECIMALI 

e 

Misura 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Misure  2 

73 

G 

1 

6270 

Rullili»  romano  di  Quarte  4.... 

294 

4 

6 

5100 

Cmlo  ■ Litri  equivalgono  a 
Misure  2,71f>8. 

ino 

Foglietta 

0 

5 

9 

3375 

Boccale  di  Foglietto  -4 

2 

3 

7 

3502 

Barile  di  Boccali  20 

47 

4 

7 

0060 

Soma  di  Barili  2 

94 

q 

4 

0120 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6853. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

4 

6500 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

8 

6000 

Mesale  di  Boccali  6 

13 

1 

1 

6000 

Barile  di  Mesali  7 

91 

8 

1 

2000 

Soma  di  Barili  2 

183 

6 

2 

4000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8298. 

• Digitized  by  Google 


POltCflIAISO 

MISURE  UN  K A R I 


ss;» 


AGRIMENSORI*) 

METRI 

1 

«li 

5 5 
a 

u 

H * 
i n P* 
cd 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

3724 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8019 

l’almo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Stajolo  di  Palmi  5 3/4 

1 

2 

8 

4075 

Canna  di  Stajoli  1.739130, 

uguali  a palmi  romani  10.... 

2 

2 

3 

4218 

Il  Metro  equivale  a Pai- 

mi  4,4758. 

1 

Digitized  by  Google 


886 


POKC11IANO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Pruvcnda 

0 

6 

6830 

Scdiciano  di  Provende  12 

9 

0 

2030 

Quarto  di  Scdiciani  1 

36 

8 

0 

8120 

Mezza  di  Quarti  4 

147 

B 

3 

2500 

Rebbio  romano  di  Mezze  2... 

294 

9 

6 

5100 

Il  Litro  equivale  a Proven- 
da 1,3041. 

TINO 

Foglietta 

0 

1 

6 

6221 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

6 

4895 

Barile  di  Boccali  25 

46 

6 

n 

2370 

Soma  di  Barili  2 

93 

2 

4750 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1449 

| 

OlilO 

0 

5 

1 

1280 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

i 

6 

5115 

Mozzino  di  Boccali  51. 

11 

9 

0 

8152 

190 

5 

3 

0120 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8474. 

Digitized  by  Google 


hS7 


POllTARIA 

M 1 S U R E LINEARI 


rime 

AGIUMENSORIO 


Minuto 

Oncia  di  Minuti  5 

Piede  di  Once  16 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,3569. 


U H 

■jì 

— 


H a: 
X H 


DECIMALI 


3724 
80 19 
7890 
8958 


Digitized  by  Google 


88S 


tm 

r.Sf . v - 

«ggf.-'-.  • 

s££-<S  :- 


PORTAIUA 

MISURI-:  IH  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


- 

ARIDI 

MISURA  NUOVA 

| min 

— .-■■■■■■■ 

DECILITRI 

1 

£ 5 

ÌE  *“• 

txj 

U 

DECIMALI 

Quarluccio 

3 

B 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

8 

477 

R idìllio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9881. 

294 

6 

510 

f 

MISURA  ANTICA 

Quarluccio  delle  Dodici 

6 

ì 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Slaja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarluccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quarluccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo,  o Siarello  di  Quartucci  4 
Quarta  di  Staja  Coppe,  o Sta- 

18 

0 

407 

relli  4 

73 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,173. 

294 

6 

510 

, 88  9 

1*0  UT  Alti  A 


misure  di  capacita'  per  aridi,  e liquidi 


VINO 

5 

r< 

Zi 

DECIMI  RI 

J _ 

? S 

r.  r* 
M 

u 

I 

DISUMAI.! 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boct  ale  di  Foglietto  -1 

1 

8 

2 

3174 

Ilarilc  di  Boccali  25 

45 

5 

7 

9350 

Soma  ili  Barili  2 

Il  l.'lro  riluttale  a Fogliel- 
te  2,1940. 

91 

i 

5 

8700 

OLIO 

i Foglietta . 

0 

5 

1 

3220  | 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

5 

28S0 

1 Mesate  di  Boccali  C 

12 

3 

i 

7280 

| Soma  di  Mcsali  14 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

• 

172 

4 

4 

1900 

Digitized  byGoogl 


890 

scili  ET1 


MISURE  LINEARI 


Digitized  by  Google 


891 


semini 

MISURE  1)1  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

mi 

H 

3 

0 

u 

1 

>.  H 

DECIMALI 

Provenda 

5 

2 

2 

14000 

Quarta  di  Provende  4 

20 

8 

8 

56000 

Sacco  o Slajo  di  Qoarte  8.... 

167 

0 

8 

46000 

Dicci  L'tri  equivalgono  a 

i 

Protenda  1,9152. 

j 

VINO 

MISURA  NUOVA 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

0 

1 

72150 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

72440 

Il  Litro  equivale  a Foghe t- 

la  1,9662. 

• Qjgi(iz^d  by  Google 


892 


SCIII KTI 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

MISI'RV  AMICA 

LITRI 

U3 

a 

! IH  1. 

1 *111X1133 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

i 

2 

7689 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

8 

5 

5378 

Boccale  di  Mezzi  2 

i 

7 

i 

0756 

Soma  di  Boccali  50 

[1  Litro  equivale  il  Fogliet- 
te  2,3381. 

85 

5 

3 

7803 

OLIO 

Terzaruola 

23 

7 

0 

8800 

Soma  di  Tcrzaruole  3 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Ttrzaruole  5,3099. 

71 

1 

2 

6300 

Digitized  by  Google 


SCHIETI 

MISURE  DI  PESI 


893 


h 

PERI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

ó 5 

li  < 

H et 
Uì  e 

< 3 

'li  Si 

grammi 

e 

DECIMALI 

: 

Ottava 

0 

0 

0 

3,391 

i 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,120 

Libbra  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 

| 

- 

' 

1 

I 

1 

0 

3 

2 

5,509  j 

i 

II 

i 

I 

ji 

j 

1 

ì 

II 

Digìtized  by  Googli 


SELLAINO 


VISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGII  1. ME  > SOHIO 

se 

H 

M 

3 

» 

ai 

55  “ 

*3  H 

iti 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8618 

Piede  di  Oncc  2G  3/5 

n 

4 

9 

5252 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,0192 

4 

9 

5 

2517 

9 

Digitized  by  Google 
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SELLANO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

13  _ 

- X 

* H 

X 

'J 

1 

DECIMALI 

Pro venda  

4 

G 

0 

101 

Quarto  di  Provende  4 

18 

4 

0 

106 

Mezzenga  di  Quarte  2 

36 

8 

0 

813 

Coppa  di  Mezzcnghc  2 

73 

6 

1 

627 

Dubbio  romano  di  Coppe  4.. 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equicalg . no  a 

Protende  2,1734. 

vino 

Foglietta 

0 

5 

5 

099 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

0 

397 

Barile  di  Boccali  20 

41 

0 

7 

940 

Soma  di  Barili  2 

88 

1 

5 

880 

Il  Litro  equivale  a Fogtiel- 

la  1,8149. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

850 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

2 

3 

390 

Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

900 

Soma  di  Caldarclli  8,  e Boc- 

cali  4 

187 

6 

4 

760 

Il  Litro  equivale  a Foglie (- 

la  1,7905. 
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STRONCONE 

MISURE  LINEARI 


PALMO 

AGRIMF>SORIO 

METRI 

1 

td 

2 5 

J H 

PÙ 

a 

1 

tu 

“ - 

£P 

pa 

DECIMALI  | 

0 

0 

0 

3203 

Oncia  di  Minuti  G 

0 

0 

1 

8619 

Palmo  di  Once  12 

0 

2 

2 

3422 

Canna  di  Palmi  9 

2 

0 

i 

0796 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4.1758. 

i| 

| 

I 
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STRONCONE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

centili- 

tri 

DECIMALI 

. 

[ , _ - 

Provenda  

3 

0 

6 

7310 

• 

' Scorzo  di  Provende  C 

18 

4 

0 

4070 

Quarta  di  Scorzi  4 

73 

6 

1 

6270 

. 

; Rubbio  romano  di  Quarte  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

t’rocende  3,2602. 

• - 

«INO 

| Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

• 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

- 9 

I 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

• 4 

Quai  lardo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

’ 

Barile  di  Qusrtaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

4 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

* 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5156 

■* 

Il  Litro  equivale  a Fu- 

gliene  2,1939. 

| 

. . 1 

• - •' 

57 
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STRONCONE 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

,! 

decimali 

j 

Foglietta 

0 

5 

4 

650 

Boccale  di  Foglictte  4 

2 

i 

8 

600 

< Mesate  di  Boccali  0 

13 

i 

1 

600 

ì Barile  di  Mcsali  7 

91 

8 

1 

200  | 

Soma  di  Barili  2 

183 

6 . 

o 

400 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

II 

la  1,8298. 

II 

i 

1 _ . 

I 

j 

I 

• 
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TERNI 

MISURE  LINE 


FIEDE 

AGHIMENSOBIO 


Minuto 0 

Oncia  di  Minuti  5 0 

Piede  di  Once  12 0 

Canna  di  Piedi  10 5 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,8846. 


METRI 


CENT  IME- 


899 


« DECIMALI 

0 0 8844 

0 4 4219 

5 3 0627 

3 0 6268 
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TERNI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


LITRI 

1 

DECILITRI  | 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Protenda 

3 

2 

8 

104 

1 Scorzo  di  Provende  6 

19 

6 

8 

625 

Mezza  di  Scorzi  2 

39 

3 

7 

250 

Quarta  di  Mezze  2 

78 

7 

4 

500 

Rul>)>io  di  Quarte  4 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Provende  3,0478. 

314 

8 

8 

000 

tiro 

Foglietta 

0 

5 

1 

325 

Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  23 

47 

i 

1 

670 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9484. 

94 

1 

3 

340 

' Digìtìzed  by  Google 


TURNI 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

H tf 

'r.  H 

M 

O 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

4 

650 

fioccale  di  FogLette  4 

2 

i 

8 

600 

Alesale  di  Boccali  6 

13 

i 

1 

600 

Barile  di  Mcsali  7 

91 

8 

1 

200 

Soma  di  Barili  2 

183 

6 

2 

400 

fl  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8298. 
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TREVI 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

U3 

S _ 
H £ 
w 

u 

decimali 

j 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

i 

8618 

Piede  di  Once  32  4/5 

0 

6 

1 

0686 

Canna  di  Piedi  10 

6 

1 

0 

6863 

1 II  Metro  equivale  a Pie - 

J de  1,6375. 

' 

| 

Digitizèd  by  Google 
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TREVI 

i 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

! 

J 

H E 

r,  H 

M 

U 

DECIMALI 

Provenda 

4 

G 

0 

101 

Quarto  di  Provende  1 

18 

4 

0 

406 

Mezzenga  di  Quarte  2 

36 

8 

0 

813 

Coppa  di  Mezzcngbe  2 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  romano  di  Coppe  4... 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provende  2,1734. 

TIMO 

J 

Foglietta 

0 

5 

1 

325 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  22  

45 

1 

6 

380 

Soma  di  Barili  2 

90 

3 

2 

760 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9484. 
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MISURE  DI  CAPACITA’ 


OLIO 


Foglietta 

Boccale  di  I’oglielte  4 

Caldarcllo  di  Boccali  10 

Soma  di  Caldarclli  8 e Boc- 
cali 4 

Il  Litro  equivale  a Fo- 
glietta 1,7905. 


OLIVA 

Provenda 

Quarta  di  Provende  5 

Mezzenga  di  Quarte  2 

Coppa  di  Mezzenghe  2.... 

Molinata  di  Coppe  3 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provende  2,7168. 


1 


‘L*h  ARIDI,  E LIQUIDI 


tc 

H 

DECI  M I HI 

1 

Zj  — 

? 

f 

Lri 

U 

DECIMAI,! 

0 

5 

5 

850 

2 

2 

3 

390 

22 

3 

3 

900 

187 

6 

4 

760 

3 

6 

8 

oc 

18 

4 

0 

406 

36 

8 

0 

813 

73 

6 

1 

627 

220 

8 

4 

881 

[ 

1 

Dlgitized  by  Google 


V1SSO 

MISURE  LINEARI 


905 


mai 

aurimensohio 

Minutò 

Oncia  di  Minuti  5 

Palmo,  o Piede  di  Once  16  3/  i 

Canna  di  Palmi,  o Piedi  15... 

Il  Metro  equivale  a Vai- 
mi 3,2227. 


5 

Sii 

tp 

I 

|s 

“ se 

■f.  *- 
u 

! 

DECIMALI  1 

0 

0 

0 

3705  j 

0 

0 

1 

£526  i 

0 

3 

1 

0308  | 

4 

6 

5 

4621 

j 

II 

! 

1 

1 

li 
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VISSO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


1 

- 

£ 

3 

DECIMALI 

: 

3 

ili 

r.  3 

ili 

o 

Oliavo  di  Coppa 

1 

G 

0 

101 

Quarto 

9 

2 

0 

203 

Mezza  Coppa  di  Ottavi  di  Cop- 
pa 4 

18 

4 

0 

400 

Coppa  di  Quarti  4 

30 

8 

0 

813 

Rùidiio  romano  di  Coppe  8.. 

291 

4 

G 

510- 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Oliavi  ili  Coppe  2,1731. 

VISO 

! Foglietta 

0 

5 

1 

320 

Boccale  di  Foglielte  4 

2 

0 

5 

290 

Barile  di  Boccali  24 

49 

2 

6 

900 

Soma  di  Barili  2 

98 

5 

3 

920 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
.j  la  1,9185. 

OLIO 

! FogLetla 

0 

5 

5 

850 

|j  Boccale  di  Foglietto  1 

2 

2 

3 

390 

j Caldarello  di  Boccali  10 

22 

3 

3 

900 

Soma  di  Caldarclli  8,  e Boc- 
| cali  4 

187 

6 

1 

700 

Il  Litro  equivale  a Fogliti  - 
i lo  1,7905. 
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DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  SPOLETO 


Spoleto Misure  in  tulio  proprie.  Tavola 

Num.  811 . 

Acouapalombo Misure  Lineari,  di  Vino  c Pesi  come 

Spoleto;  di  Aridi,  e Olio  come 
Terni. 

Acquasp  aiuta  ......  Misure  Lineari  e di  Pesi  come  Spo- 
leto ; Agrimensoric,  e di  Aridi 
proprie;  di  Vino,  e Olio  come 
Amelia.  Tav.  Num.  813. 

Agliano  Segue  in  tulio  Spoleto. 

Aguzzo Misure  Lineari,  e di  Pesi,  come  Spo- 

leto ; Agrimensoric,  e Aridi  pro- 
prie; di  Olio  come  Terni.  Tav. 
Num.  817. 

Alviano Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Spoleto  ; di  Aridi,  Vino,  e 
Olio  come  Amelia. 

Amelia Misure  Lineari  , e di  Pesi  come 

Spoleto;  di  Aridi,  Vino,  e Olio 
proprie.  Tav.  Nuin.  849. 

Apagm Segue  in  tutto  Spoleto. 

Appecano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; di  Aridi  come  Calvi;  di 
Vino  come  Amelia  ; di  Olio  co- 
me Terni. 


Arezzo,  c Palazzo  . . . Segue  iu  tulio  Spoleto. 


Arro.ne Segue  in  tutto  Terni. 

Attigliako Segue  in  tutto  Giove. 

Bevagna Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Spoleto  ; Agrimensoric  , di 
Aridi,  e Vino  proprie.  Tavola 
Num.  831. 

Buonacqcisto Segue  in  tutto  Terni. 

Calvi . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 
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leto;  Agrimcnsorie  , c di  Olio 
proprie;  di  Aridi  come  Otri- 
coli ; di  Vino  come  Bevagna. 
Tav.  Num.  853. 

Cammoko Segue  in  lutto  Spoleto. 

Ca.upei.lo Segue  in  tutto  Spoleto. 

Capitone Segue  in  tutto  Calvi. 

Cascia . . . Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimcnso- 
rie, e di  Aridi  proprie.  Tavola 
Num.  856. 

Casigliano Segue  in  tutto  Acquasparta. 

Caso Segue  in  tutto  Spoleto. 

Castagnola Segue  in  tutto  Spoleto. 

Castel  Buono Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi,  co- 

me Spoleto  ; Agrimcnsorie  , e 
di  Vino  proprie  ; di  Aridi  come 
Bevagna.  Tav.  N.  858. 

Castel  di  Lago Misure  Lineari,  di  Vino,  c Pesi  co- 

me Spoleto;  di  Aridi,  c Olio  co- 
me Terni. 

Castklluccio Segue  in  tutto  Norcia. 

Castel  Kitaldi 

Castel  S.  Felice  .... 

Castei,  S.  Giovanni.  . . 

Cerqueto  ...  

Cerreto • . . . 

Ceselli 

Cesi Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; Agrimcnsorie,  di  Aridi,  e 
Vino  proprie;  di  Olio  come  Ter- 
ni. Tav.  Num.  860. 

Cisterna  [di  Acquasparta)  Segue  in  tutto  Spoleto. 


Civitella Segue  in  tutto  Spoleto. 

Colle  del  Marchese  . . Segue  in  lutto  Spoleto. 

Coli.escipoli Misure  Lineari,  c di  Pesi  come 

Spoleto;  Agrimcnsorie,  e di  Ari- 
di proprie;  di  Vino  e Olio  come 
Terni.  Tavola  Num.  862. 

Collestate Misure  Lineari  , di  Vino  , e Pesi 

come  Spoleto;  di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 
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Coppe Misure  Lineari,  di  Viuo,  e Pesi  co- 

me Spoleto;  di  Aridi  come  Aguz- 
zo; di  Olio  come  Terni. 

Croce Segue  in  tutto  Spoleto. 

Farri Misure  Lineari,  di  Aridi,  Oiio  , c 

di  Pesi  come  Spoleto;  di  Vino, 
c Olio  come  Treii. 

Ferentili.0 Segue  in  tutto  Spoleto. 

Finoccuif.tto Segue  in  tutto  Stroncone.  • 

Fratta  (di  Monte  Falco) . Segue  in  tutto  Fabri. 

Frattcccia Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Spoleto  ; di  Aridi,  e Vino 
come  Amelia. 

Gavelli Segue  in  tutto  Spoleto. 

Giano Seguo  in  tutto  Spoleto. 

Giove Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; Agrimcnsoric,  c di  Aridi 
proprie;  di  Vino,  c Olio  come 
Amelia.  Tavola  Num.  864. 

Gualdo  Cattaneo.  . . . Segue  in  tutto  Bevagna. 

Gcardéa Misure  Lineari,  di  Olio  e Pesi  come 

Spoleto;  di  Aridi,  e Vino  come 
Amelia. 

Limignano  Misure  Lineari,  di  Olio  e Pesi  co- 

me Spoleto  ; Agrimensorie,  c di 
Aridi  proprie;  di  Vino  come  Be- 
vagna. Tavola  Num.  86G. 

Legnano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimensorie,  di  Aridi,  c 
Olio  proprie  ; di  Vino  come  Ame- 
lia. Tavola  Num.  868. 

Macerino Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; di  Aridi  come  Acquaspar- 
ta;di  Vino  come  Amelia;  di  Olio 
come  Portaria. 

Meggiako  , Segue  in  tutto  Spoleto. 

Messenano Segue  in  lutto  Spoleto. 

Miranda Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; di  Aridi  come  Collescipoli; 
di  Vino,  c Olio  come  Terni. 

Monte  Castrili.!  ....  Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 


010 


me  Spolelo  ; Agrimcnsorie  , e 
di  Aridi  proprie  ; di  Vino  come 
Amelia.  Tavola  Num.  870. 

Montecchio  (di  Giano)  . Segue  in  tulio  Spoleto. 

Monte  Falco Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio  , e 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimcnso- 
ric,  e di  Aridi  proprie.  Tavola 
Num.  872. 

Monte  Franco Segue  in  tutto  Terni. 

Monte  Leone Segue  in  tutto  Spoleto. 

Monte  Santo Segue  in  tutto  Sellano. 

Monte  S.  Vito Segue  in  tutto  Spoleto.  ' 

Montoro Segue  in  tutto  Narni. 

M rea  a idra Segue  in  tutto  Spoleto. 

Narni Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimcnsorie,  di  Aridi,  Vi- 
no , e Olio  proprie.  Tavola 
Num.  871. 

Norcia Misure  Lineari , e di  Pesi  come 

Spoleto;  Agrimcnsorie,  di  Ari- 
di, Vino,  e Olio  proprie.  Tav. 
Num.  877. 

Orzano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Otricoli Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto ; Agrimcnsorie , di  Aridi, 
Vino  , e Olio  proprie.  Tavola 
Num.  880. 

Papigno Misure  Lineari,  e di  Pesi  come 

Spoleto  ; di  Aridi  come  Collc- 
scipoli  ; di  Vino,  e Olio,  come 
Terni. 

Penna Segue  in  tutto  Giove. 

PiEDiLi'CO Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Spo- 

leto ; Agrimensorie,  di  Aridi  e 
Vino  proprie;  di  Olio,  come 
Terni.  Tav.  Num.  883. 

Pissignano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Poggio  (di  Otricoli)  . . . Segue  in  lutto  Narni. 

Poggio  (di  Guardéa) . . . Segue  in  tutto  Guardèa. 

Poggio  Domo Segue  in  tutto  Spoleto. 

Poggio  Lavarino  ....  Misure  Lineari , di  Vino,  e Pesi 
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tome  Spoleto  ; di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 

Polexaco Segue  in  tutto  Spoleto. 

Polino Segue  in  lutto  Terni. 

Ponte Segue  in  tutto  Spoleto. 

Porcuiano Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimensorie,  c di  Aridi, 
proprie,  di  Vino,  c Olio,  come 
Amelia.  Tavola  Num.  885. 

Portarìa Misure  Lineari , e di  Pesi  come 

Spoleto;  Agrimensorie,  di  Vino, 
e Olio  proprie;  di  Aridi  come 
Otricoli.  Tav.  Num.  887. 

Porzano Segue  in  tutto  Acquasparta. 

Postignano Segue  in  tutto  Spoleto. 

Preci  . . . • Segue  in  lutto  Norcia. 

Bocchette Segue  in  tutto  Spoleto. 

S.  Anatolia  Segue  in  tutto  Spoleto. 

San  Gemine Segue  in  tutto  Portarla. 

San  Loca Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  come  Spoleto;  di  Vino,  e 
Oliva  come  Trevi. 

San  Terenzlano.  ....  Segue  in  tutto  Montecaslrilli 

San  Zenone Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Spoleto;  di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 

Scheggino Seguo  in  tutto  Spoleto. 

Schieti Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.890. 

Scoppio Segue  in  tutto  Spoleto. 

Sellano Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimen- 
sorie, e di  Vino  proprie.  Ta- 
vola Num.  894. 

Sismano Segue  in  tutto  Montecaslrilli. 

Spina  ( di  Cammello  ).  . . Segue  in  tutto  Spoleto. 

Stroncone Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Spo- 

leto; Agrimensorie,  e di  Aridi, 
proprie;  di  Vino  come  Otrico- 
li; di  Olio,  come  Terni.  Ta- 
vola Num.  896. 

Terni Misure  Lineari,  c diPesi  come  Spo- 
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leto  ; Agrimensorie,  di  Aridi  , 
Vino,  c Olio  proprie.  Tav.  N.  899. 

Terzo  S.  Severo  ....  Segue  in  tulio  Spoleto. 

Torre  Orsina Misure  I.ineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Spoleto;  di  Aridi,  e Olio 
come  Terni. 

Trevi Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c 

Pesi  come  Spoleto,  Agrimen- 
sorie,  di  Vino  e Oliva  proprie. 
Tav.  Num.  902. 

Triponzo Segue  in  tutto  Spoleto. 

Ussita  con  Cai.cara  . . Segue  in  lutto  Yisso. 

Vallo Segue  in  tutto  Spoleto. 

V asciano Segue  in  tutto  Aguzzo. 

Visso Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c 

Pesi  come  Spoleto;  Agrimcn- 
soric,  e di  Aridi  proprie.  Ta- 
vola Num.  905. 
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PROVINCIA 


URBINO,  E PESARO 


SS 
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Il  Braccio,  c il  Piede  sono  le  Misure  Lineari  che 
si  usano  in  questa  Provincia.  Si  distingue  il  pri- 
mo in  Braccio  da  Panno,  da  Seta,  e da  Tela  no- 
strale ; il  secondo  in  Piede  Agrimensorio,  da  Fab- 
brica, da  Legname , da  Scavi,  ec.  Tutte  queste 
Misure  sono  variabili  nei  diversi  Comuni  di  Ur- 
bino, e Pesaro  , tanto  nelle  loro  quantità  , che 
nelle  loro  suddivisioni  ; in  alcuni  luoghi  il  Pas- 
setto Romano  forma  il  Braccio,  e la  sua  metà  il 
Piede  da  Legname.  In  pochissimi  luoghi  poi  si 
usa  la  mezza  canna  mercantile  romana  per  mi- 
sura di  Lane,  Sete,  Tele,  ecc. 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


La  comune  misura  per  gli  Aridi  è lo  Slajo 
quale  suole  dividersi  in  otto  Quarti,  e il  Quarto 
in  quattro  Provende.  Le  sue  suddivisioni  però 
sono  variabili,  poiché  si  trova  composto  di  due 
Mastelli,  il  Mastello  di  quattro  Quarti,  e il  Quarto 
di  otto  Coppe  ; e per  conseguenza  in  Urbino,  lo 
Stajo,  è di  Litri  167,0846  ; ed  in  Pesaro,  che  si 
compone  di  Toppi  sei,  o di  Bernarde  dodici  , è 
di  Litri  170,3590  ; e lo  stesso  dicasi  di  altri  Co- 


910 

MISURE  DI  CAPACITA1  PEL  VINO, OLIO 
ED  ALT1U  LIQUIDI 


Per  misurare  questi  generi  si  usa  la  Foglietta, 
il  Boccale,  il  Barile,  e la  Soma  ; e siccome  la  mi- 
sura antica  della  Foglietta  pel  Vino  era  molto 
varia,  ed  arbitraria  in  più  Comuni  di  questa  Pro- 
vincia, così,  per  ordine  governativo,  se  ne  sostituì 
una  nuova,  che  è di  Litri  0,508607  per  cui  il 
Litro  equivale  a Foglietta  1,9662. 

Questa  nuova  misura  si  è presentemente 
adottata  in  tutta  la  Provincia.  Notata  adunque 
nei  capoluoghi  Urbino  e Pesaro , si  è omessa 
nelle  altre  Tavole  nelle  quali  si  riporta  solamente 
l'antica  misura  , e il  suo  rapporto  colla  misura 
metrica. 

L’Olio  si  vende  a peso  , e pochissimi  sono 
quei  Comuni,  in  cui  si  fa  uso  della  Foglietta  e 
Quartuccia. 

PESI 


La  Libbra  romana  è poco  usata  in  questa 
Provincia. 

Il  peso  detto  Libbra  si  divide  in  dodici  Once 
e dicesi  Libbra  comune  $ e in  alcuni  luoghi  si  fa 
uso  della  Libbra  grossa,  composta  di  Once  18, 
o 24.  La  Libbra  comune  è variabile  in  molti 
territori,  per  cui,  per  esempio,  in  Urbino  il  Chi- 
logrammo equivale  a Libbre  3,093609 
in  Pesaro  « 3,072100 


igitized  by  Google 
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in  Gubbio  » 2,996316 

in  Monte  Maggiore  » 3,158751 

in  Senigallia  » 2,969811 

Benché  le  differenze  non  siano  notabili,  nul- 

iadimeno  nei  grandi  Pesi  possono  diventar  sen- 
sibili, come,  per  esempio,  in  100  Chilogrammi , 
o Quintale;  in  1000  Chilogrammi,  o nella  così 
detta  Tonnellata.  Questa  corrisponde  a libbre  ro: 

mane 9249,  2,  e sarebbe 

di  Libbre  3093,  6 di  Urbino 

. » 3034,  1 di  Pesaro 

» 2996,  3 di  Gubbio 

» 3158,  7 di  Monte  Maggiore 

» 9269,  8 di  Senigallia 

colla  differenza  fra  la  massima,  e la  minima  di 
Libbre  209,5. 

Nelle  contrattazioni  adunque  di  quelle  merci 
che  sogliono  vendersi  a peso  ; di  quelle  che  nelle 
Dogane  pagano  un  Dazio  in  ragione  del  peso,  de- 
vesi  con  cautela  avvertire  alle  differenti  Libbre 
con  cui  si  pesano.  L’Olio,  come  si  disse,  si  vende 
a peso,  ed  è perciò  che  nelle  Tavolò  si  è dovuto 
notare  il  peso  di  un  Litro  a norma  della  Libbra 
comune  locale,  e a norma  della  Libbra  grossa  di 
Once  18,  o 24. 

Questa  differenza  nelle  Misure  , e Pesi  di 
questa  Provincia , basta  essa  sola  a dimostrare 
quanto  sia  necessaria,  e utile  la  provvida  dispo- 
sizione del  Governo  Pontificio  d*  introdurre  nel 
suo  Stato  la  desiderata  uniformità  delle  Misure, 
e Pesi. 
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BUACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio  da  Panno 

0 

6 

5 

15905 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,5347. 

Brac- 

0 

M 

5 

6 

: 

DA  SETA 

Braccio 

0 

5 

9 

57395 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,6786. 

Brac- 

BBACCIO 

«A  TELA 

{traccio 

0 

7 

0 

10669 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,4252. 

Brac- 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

' 

Oncia 

0 

0 

3 

83540 

Piede  di  Once  10 

0 

3 

8 

35410 

Canna  di  Piedi  10 

3 

8 

3 

54080 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,6073. 

Pie- 

Digitìzed  by  Google 
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URBINO  , 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

H 

sa 

__ 

“ K 

SC  H 

u 

DECIMALI 

Próvcnda 

5 

2 

2 

14000 

Quarta  di  Provendc  4 

20 

8 

8 

56000 

Sacco,  o Stajo  di  Quarte  8... 

167 

0 

8 

46000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,9152. 

TINO 

M1SUBA  NUOVA 

Foglietta .... 

0 

5 

0 

86070 

Mezzo  di  Foglictte  2 

1 

0 

1 

72150 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

7 

72440 

I 

Il  Litro  equivale  a Foglie l- 

la  1,9662. 
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URBINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

VIMO 

MISURA  ANTICA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

j Foglietta • 

0 

4 

2 

76890 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

8 

5 

53780 

Boccale  di  Mezzi  2 

ì 

7 

1 

07560 

Soma  di  Boccali  50 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
le  2,3381. 

85 

5 

3 

78030 

OLIO 

Tctzarola 

23 

7 

0 

88000 

Soma  di  Tcrzarole  3 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Ter  carole  4,2180. 

71 

1 

2 

63000 

Digitrzed  by  Googli 
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LUMINO 


M I S li  R K DI  PESI 


PENI 

MERCANTILI 

• 

* 

o 

9 

mi 

C 0*. 
H 

h c: 
U '£ 

< ** 
3 < 

Sri  SS 

a a 

GRAMMI 

G 

DECIMALI 

Ottava  

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,120 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,509 

Il  Chilogrammo  tgu ivate  a 

Libbre  3,0721.  * 

' 

pusillo 

MISURE  LINEARI 


02  5 


BRACCIO 

DA  TELA  E FETTUCCE 

ec 

H 

43 

£ 

é 

1 

A 

£ “ 

3 H 

A 

Q 

Ù 

£ 

" ss 

ÌC  H 

M 

O 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

3 

07428 

//  Mitro  equivale  a 
ciò  1,5854. 

Urac- 

NIZZA  CANNA 

ROMANA 

• 

. 

Mezza  Canna 

0 

Q 

Q 

Il  .Metro  equivale  a 
za  Canna  1,0010. 

Mei- 

PIEDE 

| 

AGRIMENSORE 

Minulo 

0 

0 

0 

58020  j 

Oncia  di  Minuti  5 

o 

0 

9 

90110 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

4 

81350 

Canna  di  Piedi  15 

5 

2 

2 

20250 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,8724. 

Vie- 

I 
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PESARO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

LITRI 

DECILITRI 

GENTILI-  1 
TRI 

DECIMALI 

Gomma 

0 

7 

0 

98000 

Rcrnarda  di  Cornine  20 

14 

1 

9 

65000 

Toppo  di  Bcrnardc  2 

28 

3 

9 

31000 

Sacco,  o Stajo  di  Toppi  0.... 

170 

3 

5 

90000 

Il  Litro  equivale  a Comi- 

no  1,4088. 

VISO 

MISERA  NUOVA 

Foglietta 

0 

5 

0 

86070 

Mezzo  di  Foglielle  2 

1 

0 

1 

72150 

Boccate  di  Mezzi  2 

2 

0 

3 

44311 

Barile  di  Boccali  20 

40 

6 

8 

86220 

Soma  di  Barili  2, 

81 

3 

7 

72440 

Il  Litro  equivale  a Foglie I- 

la  1,9662. 

*>  • 
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by  Google 


PESARO 

MISURE  DI  PESI 


PCM 

MERCANTILI 


Oncia 

Libbra  Anconitana  di  Once  12 

Libbra  Mezzana  di  Once  18.. 

Libbra  Grossa  di  Once  24.... 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  di  Once  12.  3,0341. 

di  Once  18.  2,0227. 

di  Once  24.  1,5170. 


£ B 

H < 

H e 
a u 


i * 
o < 
a s 
a o 


2 

2 

9 


GRAMMI 

E 

! decimali 

7,4052 
9,5825 
4,3737 
9,105 
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APECCHIO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

A f,  RIME  > SOR  IO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

■ 9 ' ' ■ ' 

Minuto 

0 

0 

0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8618 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  10 

3 

3 

5 

1327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,9839. 

. 

* 
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SPECCHIO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

0 

9 

8900 

Mina  di  Coppe  71 

30 

7 

4 

2500 

Stajo  di  Mine  2 

61 

4 

8 

4900 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,4397. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

• 

Foglietta 

0 

6 

8 

4300 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

7 

3 

7200 

Soma  di  Boccali  321 

88 

9 

5 

9000 

Soma  di  Barili  2 

88 

9 

5 

9000 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

la  1,4614. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

0 

9 

2610 

Mezza  Libbra  di  Quartucce  2. 

0 

1 

8 

5220 

Libbra  di  Mezze  Libbre  2 

0 

3 

7 

0440 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

ire  2,6995. 

•iu 
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APECCIIIO 

misure  di  pesi 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO— 

GRAM. 

DECÀ- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

mi 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

o 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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932 


AUDITORE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Protenda 

5 

1 

2 

5510 

Quarto  di  Provende  4 

20 

5 

0 

2040 

Soma  di  Quarti  8 

164 

0 

1 

6320 

Dùci  Litri  equivalgono  n 

Protenda  1,9510. 

1 

VHO 

MISURA  ANTICA 

|| 

1 

Foglietta 

0 

4 

8 

9550 

Boccale  di  Foglicttc  4 

1 

9 

5 

8210 

. 

Soma  di  Boccali  50 

97 

9 

1 

0500 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,0427. 

OLIO 

j Libbra  di  Once  24 

0 

6 

8 

9210 

Soma  di  Libbre  100 

68 

9 

2 

0800 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bra  1,4509. 

1 
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AUDITORE 

MISURE  DI  PESI 


• 

PESI 

MEHCAM  ILI 

CUILOr.K. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,286 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

6,285 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

1 

5,416 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,1705. 

• 

'*  > 

I V. 

Digitized  by  Google 


BARCIII 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

cc 

H 

U3 

s 

DECIME 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio.... 

• 0 

G 

5 

58073 

Il  Metro  equivale  a Brac-- 
ciò  1,5248. 

MEZZO  BRACCIO, 

O PIEDE  DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

2 

79036 

Il  Metro  equivale  a 
di  3,0497. 

Pie- 

PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

Mezzo  Piede 

0 

1 

5 

82570 

Piede 

0 

3 

1 

65140 

Canna  di  Piedi  10 



3 

1 

G 

51420 

Il  Metro  equivale  a 
di  3,1595. 

Pie 

. 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede 

0 

3 

5 

47928 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,8185. 

Pie- 

• 
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SARCHI 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


* p 

1 .. 

LITRI 

H 

2 

G 

M 

fi 

GENTILI 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

3 

5 

420 

Coppa  di  Provende  4 

33 

4 

1 

690 

Rubbio  di  Coppe  8 

267 

3 

3 

540 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,5069. 

YllfO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

9 

79S 

Boccale  di  Fogl  ielle  4 

2 

7 

9 

195 

Soma  di  Boccali  50 

139 

5 

9 

770 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4327. 

OLIQ 

Libbra » 

0 

3 

6 

360 

Soma  di  Libbre  100 

36 

3 

6 

000 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,7503. 

Digitized  by  Google 


3 


PESI  5 i a 

3 h " 

MERCANTILI  ==  H * 

X a o 

u 

Ottava 0 0 

Oncia  di  Ottave  8 0 0 

Libbra  di  Once  12 0 3 

Ti  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 


937 

BFLFORTE 

MISURE  LINEARI 


PASSETTO  ROMANO 
O BRACCIO  MERCANTILE 

C3 

H 

W 

0i 

1 

td 

5 5 

O — 
Cri 

a 

1 

u 

s « 

H * 
Z H 
(ri 

1 

DECIMALI 

Rparrin 

0 

G 

7 

02651 

Il  Metro  equivale  a 
rio  1,4921. 

Brac- 

CANNA 

ARCHITETTONICA  ROMANA 

Canna 

2 

2 

3 

42182 

Il  Metro  equivale  a 
na  0,4776. 

Can- 

PIEDE 

AGRIMEN SODIO 

1 Piede 

0 

5 

5 

85540 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

55450 

Il  Metro  equivale  a 
de  1,7903. 

Pie- 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

7 

51327 

Il  Metro  equivale  a 
di  2,9841. 

Pie - 

Digitized  by  Google 
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HELFORTE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

i 

• 

ARIDI 

2 

H 

H 

3 

3 

H 2 

DECIMALI 

i-3 

U 

ed 

Q 

Cd 

u 

Coppa 

‘ 3 

7 

6 

74 

Quarto  di  Coppe  6 

22 

6 

0 

48 

Sacco  di  Quarti  8 

180 

8 

3 

83 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,6543. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

3 

56 

Mezzo  di  Fuglielte  2 

1 

2 

7 

12 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

5 

4 

24 

84 

Barile  di  Boccali  16. 

40 

6 

7 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

5 

68 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,5733. 

OLIO 

Libbra  comune 

o 

3 

7 

04 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,6997. 

' 
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BELFOKTE 


MISURE  DI  PESI 


resi 

MERCANTILI 

C1IILOGR. 

1 ^ 
C <5 
r-  < 
H C6 
'Jl  'J 

1 _• 

Ld  0 C 
2 O 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04900 

Denaro  di  Grani  21. 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PERI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

. * 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


BOHC.OPACE 

MISURE  LINEARI 


'Digitized  by  Google 


BOKGOPACE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

2, 

Zi  „ 
£ g 

u 

*j 

DECIMALI 

Coppa 

3 

6 

0 

800 

Quarta  di  Coppe  12 

43 

2 

9 

500 

Sacco  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  n 

173 

1 

8 

010 

Coppe  2,7716. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

8 

089 

Boccale  di  Fogli-ette  4 

2 

7 

2 

358 

Barile  di  Boccali  20 

54 

4 

7 

170 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4687. 

108 

9 

l 

4 

340 

OLIO 

Libbra  cornane  locale 

Il  Viro  equivale  a Lib- 
bre 2,7130, 

0 

3 

6 

860 

( 
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BORGOPACE 


MISURE  DI  PESI 


FRUÌ 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

è a 

H *<} 
H X 
Ui 

< 3§ 
u < 
“ « 
a « 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,514 

Oncia  di  Ottave  8 , 

0 

0 

2 

8,115 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

7,384 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

l.ìtbrc  2.0040. 

' 

• . 

• Digitized  by  Google 
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CAGLI 

MISURE  LINEARI 


BUACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI  i 

Braccio 

0 

6 

5 

07118 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5368. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

MISURA  NUOVA 

Minato 

0 

0 

0 

34910 

Oncia  di  Minuti  8 

0 

0 

2 

79250 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

3 

51030 

Canna  di  Piedi  9 

3 

0 

1 

59270 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9841. 

MISURA  ANTICA 

Piede 

0 

3 

3 

51030 

Canna  di  Piedi  15 

5 

0 

2 

65450 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9841. 

. 

• Digitized  by  Google 
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CAGLI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


_ I 

« 

1 

AVIDI 

LITR 

0 

U3 

Q 

H « 
H 

u 

u 

DECIMALI 

Provenga 

3 

8 

3 

70 

Quarto  di  Provende  8 

30 

6 

9 

60 

Soma  di  Quarti  8 

245 

5 

6 

70 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
\ Provende  2,6062. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

5 

56 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

2 

25 

Barile  di  Boreali  25 

55 

5 

C 

25 

111 

1 

2 

50 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

la  1,7999. 

OLIO 

0 

3 

3 

40 

Misurctta  di  Mezzi  2 

0 

6 

6 

90 

Libbra  di  Misurctti:  8 

0 

5 

5 

20 

2 

2 

0 

80 

C Marcilo  di  Boccali  8 

Il  Li  ro  equivale  a Lib- 
bra 1,8116. 

17 

I 

6 

40 

digitized  by  Google 


CAGLI 

I S U R E DI  PESI 


MERCANTILI 


3 i * « * GRAMM* 

® H «<  U K 

ri  h s w ce 

a a ss  a e decimali 


0 0 


Oncia  di  Ottave  8.... 0 


Libbra  di  Once  12 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9689. 


0 3,508 

2 8,069 

3 6,826 


Dìgitized  by  Googli 
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CARDA 

MISURE  LINEARI 


Digitized  by  Googli 


947 


CARDA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

1 

J 

H 5 
r.  h 
w 
« 

DECIMALI 

Coppa 

4 

1 

4 

091 

Quarto  di  Coppe  8 

33 

1 

2 

733 

Stajo  di  Quarti  2 

66 

2 

5 

465 

Dieci  Litri  equivalgono  c 

Coppe  2,4149. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

8 

430 

fioccale  di  Foglictte  4 

2 

7 

3 

720 

Soma  di  Boccali  32  i 

88 

9 

5 

900 

Soma  di  Barili  2 

88 

9 

5 

900 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,4614. 

OLIO 

Quartuccia 

0 

0 

9 

261 

Mezza  Libbra  di  Quartuccic  2.. 

0 

1 

8 

522 

Libbra  di  mezze  libbre  2 

0 

3 

7 

044 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

bre  2,6995. 

Digitized  by  Google 


CARDA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILO— 

GRAM. 

© S 

H < 
H te 
u © 

1 *4 

5 3 

M ec 
© © 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PE«I 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0- 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3. 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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CASTEL  NUOVO  (di  Auditore ) 
MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  PANNO 

METRI 

Ù3 

a s 

U H 

GC 

- 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

8 

09806 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,4685. 

Brac- 

BRACCIO 

DA  SETA 

1 

Braccio 

0 

6 

3 

625 15 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,5717. 

Brac- 

MEZZO  BRACCIO 

O PIEDE  DA  FABBRICA 

1 

! 

Piede 

0 

3 

4 

01903 

Il  Metro  equivale 
di  2,9370. 

a Pie- 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

. 

Piede 

0 

5 

5 

85540 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

55450 

Il  Metro  equivale 
de  1,7903. 

a Pie- 

Digitized  by  Google 


950 


CASTEL  NUOVO  ( di  Auditore) 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


■ 

f 

ARIDI 

h 

ri  _ 

DECIMALI 

MISURA  NUOVA 

3 

3 

W 

Q 

« H 

M 

U 

5 

2 

2 

14 

Quarta  di  Provende  4 

20 

8 

8 

56 

Sacco  o Stajo  di  Quarti  8.... 

167 

0 

8 

46 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,9152. 

MISURA  ANTICA 

B ornar da 

11 

7 

2 

71 

Quarta , o Casella  di  Remar- 

de  3 

46 

9 

0 

83 

Sacco  di  Quarte  o Caselle  4. 

187 

6 

3 

32 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Bernarde  8,5273. 

Digitized  by  Google 


954 


CASTEL  NUOVO  ( di  Auditore  ) 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

MISURA  ANTICA 

IH  111 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Terzetto 

0 

3 

9 

650 

Mezzo 

0 

5 

9 

470 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

1 

8 

950 

Barilotto  di  Boccali  16 

19 

0 

3 

300 

Barile  di  Barilotti  2 

38 

0 

6 

600 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Mez- 
| zo  1,6815. 

76 

1 

3 

200 

OLIO 

Libbra  di  Once  24,  in  1/2, 
1/4,  1/8 

0 

7 

5 

498 

Cinquino  di  Libbre  5 

3 

7 

7 

490 

Metro  di  Cinquini  5 

18 

8 

7 

450 

Soma  di  Metri  4 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bra 1,3245. 

75 

4 

9 

800 

Digitized  by  Google 


052 


CASTEL  NUOVO  ( di  Auditore  ) 

MISURE  DI  PESI 


risi 

MERCANTILI 

CHILO- 

GRAM. 

1 

E s 

H ss 

w 

< a 
u < 
w OS 
a c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,599 

Oncia  di  Oliavo  8 

0 

0 

2 

8,793 

Libbra  comune  di  Once  12.. 

0 

3 

4 

5,51 56 

Libbra  mezzana  di  Once  18.. 

0 

5 

1 

8,2734 

Libbra  grossa  di  Once  24 

0 

6 

9 

1,0312 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  di  Once  12  2,8912. 

di  Once  1 8 1,9295. 

di  Once  21  1.1171. 

Digitized  by  Google 


FANO 

MISURE  LINEARI 


953 


BRACCIO 

DA  TELA 

METRI 

1 

tc 

§ = 
g H 

o 

W 

h 

M 

V 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

3 

07428 

J7  Metro  equivale  a Brac  - 
cio 1,5854. 

MEZZA  CANNA  ROMANA 

Mezza  Canna 

Il  Metro  equivale  a Mezza 
Canna  1,004. 

0 

9 

9 

60000 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

» 

Oncia 

0 

0 

4 

00260 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

8 

03150 

Canna  di  Piedi  10 

4 

8 

0 

31490 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,0819. 

PIEDE  DA  FABBRICA 
E LEGNAME 

Piede 

0 

3 

5 

37203 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,3894. 

Digitized  by  Googl 
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FANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100  • 

Rubbio  di  Coppe  8 

•280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,1402. 

vino 

MISl'RA  ANTICA 

Foglietta 

0 

4 

6 

710 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

6 

840 

Basile  di  Boccali  24 

44 

8 

4 

280 

Soma  di  Barili  2 

89 

6 

8 

560 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1409. 

OLIO 

Foglietta 

0 

3 

8 

308 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

4 

5 

225 

Quartarolo  di  Boccali  6 

8 

4 

1 

350 

Soma  di  Qaartaroli  8 

69 

7 

0 

800 

Il  Metro  equivale  a Foglici- 

te  2,6104 

. Digitized  by  Google 


FANO 

MISURE  DI  PESI 


955 


Digitized  by  Google 
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FOSSOMBRONE 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

1 

u __ 

5 5 
y h 
u 
a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

G 

5 

58073 

Il  .Vetro  equivale  a Brac- 
cio 1,5248. 

PIEDE 

A(ì  R I ME. N SOR  IO 

Minuto 

0 

0 

0 

21980 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

o 

G3800 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

i 

65140 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

G 

51420 

fì.  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,1595. 

PIEDE  DA  FABBRICA 
E LEGNAME 

Piede 

0 

3 

3 

51035 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9811. 

PIEDE 

DETTO  DI  CAMPIDOGLIO 

• 

Piede 

0 

3 

2 

22572 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,1031. 

1 

Digitized  by  Google 


957 


FOSSOMBRONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LI1  RI 

5 

H 

C 

2 

• 

3 

H 2 
r,  h 
M 

DECIMALI 

Bcrnarda 

8 

6 

9 

ooo 

Coppa  di  Provendo,  o Ber- 

narde  4 

34 

7 

G 

000 

Sacco  di  Coppe-  5 

173 

8 

0 

000 

Rubbio  di  Coppe  8 

278 

0 

8 

000 

Dirci  Litri  equivalgono  a 

Bcrnarda  1,1508. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

9 

230 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

6 

910 

Soma  di  Boccali  40 

• 

94 

7 

6 

400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,6883. 

Digitized  by  Google 


958 


FOSSOMBRONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITIll 

? ? 
r« 

02 

V 

DECIMALI 

Misurella 

0 

0 

4 

479 

Quartuccio  di  Misureile  2.... 
Libbra  di  Once  12  di  Quar- 

0 

0 

8 

958 

lucci  4 

0 

3- 

5 

832 

Libbra  grossa 

0 

4 

1 

345 

Fida  di  Libbre  grosse  13.... 

5 

3 

7 

480 

Fiola  di  Libbre  sottili  15 

5 

3 

7 

480 

Campione  di  Fiole  2 

[ì  Litro  equivale  a Lib- 
bre di  Once  12.  2,7908. 

a Libbre  grosse  2,4187. 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fiola  di  Libbre  13  grosse,  e 
a Fiola  di  Libbre  15  lotti- 
li 1,8605. 

10 

7 

4 

960 

• 

Digitized  by  Google 


950 

iossomhivom; 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIULOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

t 

'J  < 

W ss 

a 3 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,416 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,332 

Libbra  grossa  di  Once  13  7/8 

0 

3 

7 

8,430 

Ottava : 

0 

0 

0 

3,416 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,332 

Libbra  locale  di  Once  12 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  grosse  di  Once  13  7/8 
2,6425; 

a Libbre  locali  di  Once  12, 
3,0491. 

0 

3 

2 

7,970 

• 

♦ 

* 1 

Digìtized  by  Googl^ 


1)60 


FRATTE 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

• 

U3 

a « 

ng 

KJ 

Braccio 

0 

6 

5 

58073 

//  .Vetro  equivale  a 

fìrac- 

ciò  1,5218. 

t 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Mezzo  Piede 

0 

1 

5 

82570 

Piede 

0 

3 

1 

65140 

Canna  di  Piedi  10.... 

3 

1 

6 

51420 

Il  Metro  equivale 

a Pie - 

di  3,1595. 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede 

0 

4 

68500 

Il  Metro  equivale 

a Pie - 

di  2,8830. 

1 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

■ 

Piede 

0 

B 

0 

02625 

Il  Metro  equivale 

a Pie- 

■ 

di  2,4984. 

■ 

Digitized  by  Google 


FRATTE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


X 


ARIDI 

X 

X 

H 

1 

Zj  — 

DECIMALI 

H 

13 

W 

a 

Z H 
tù 

u 

Bernarda 

8 

6 

9 

000 

Coppa  di  Provende  o Bernar- 

de  4 

34 

■7 

6 

000 

Sacco  di  Coppe  5 

173 

8 

0 

000 

Rubbio  di  Coppe  8 

278 

0 

8 

000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Bernarda  1,1508. 

VIIO 

MISERA  ANTICA 

F oglietta 

U 

7 

8 

010 

Boccale  di  Foglielte  4 

3 

1 

2 

040 

Soma  di  Boccali  50 . 

156 

0 

2 

900 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,2818. 

01,10 

Libbra  in  1/2,  1/4, 1/8 

0 

3 

5 

562 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,8120. 

61 


Digitized  by  Googli 


962 


FRATTE 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

C1II  LO - 
GRAM. 

ETTO- 

GRAM. 

3 Ì 
S g 

grammi 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,509 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0721. 

Digitìzed  by  Google 


903 

FRONTONE 

MISURE  LINEARI 


PKCDB 

AGRIMENSORE 
’ MISURA  NUOVA 

METRI 

DECIME-  | 
TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

« 

0 

3491 

Oncia  di  Minuti  8 

0 

0 

2 

7925 

Piede  di  Oncq  12 

0 

3 

3 

5103 

Canna  di  Piedi  9 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9842. 

3 

0 

1 

5927 

MISERA  ANTICA 

Piede 

0 

3 

3 

5103 

Canna  di  Piedi  15 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9842. 

5 

0 

2 

6545 

Digitìzed  by  Google 


964 


FRONTONE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

L1TKI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Pruvcnda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  12 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,1402. 

280 

6 

4 

8000 

Provenda . 

3 

8 

3 

7000 

Quarta  di  Provende  8 

30 

6 

9 

6000 

Soma  di  Quarti  8 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provende  2,6062. 

245 

5 

6 

7000 

4 

' • 4 


905 


FRONTONE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

MISURA  ANTICA 

LITRI 

DECILITRI 

IHX 

‘IlIXMaD 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

560 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

2 

250 

Barile  di  Boccali  25 

55 

5 

6 

250 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7998. 

ni 

i 

2 

500 

OLIO 

Libbra  locale 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,6710. 

f 

0 

3 

7 

439 

Digitized  by  Google 


900 


FRONTONE 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CII1I.OGR. 

ii 

< ai 

u < 

u m 
« c 

GRAMMI 

B 

DECIMALI 

Orano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Orani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

. 3 

9,07185 

, (Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammi!  equivali  a 

Libbre  2,  Once  1 1 ,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

! Grano 

o 

0 

0 

0 04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


ISOLA  DI  FANO 

MISURE  LINEARI 


96 


968 


ISOLA  DI  FANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AVIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

85 

0 

8 

100 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Pieci  Litri  equivalgono  a 

Protenda  1,1402. 

AIXO 

MISI  n A ANTICA 

Foni  iella 

0 

5 

4 

059 

Boccale  di  Foglietlc  4 

2 

1 

6 

239 

Soma  di  Boccali  40 

86 

4 

9 

580 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

ta  1,8498. 

OLIO 

Fiola 

5 

3 

3 

450 

Campione  di  Fide  2 

10 

6 

6 

900 

Soma  di  Campioni  6 ì 

69 

3 

4 

350 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Fiola  1,8746. 

-BtjilizaJ  by-Google 


69 

ISOLA  DI  FANO 

MISURE  DI  PESI 


PCM 

MERCANTILI 

CUILOGR 

ETTO- 

GRAM. 

-<  » 
W < 

W X 
Q U 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

5,509 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 


Digitìzed  by  Google 


GUBBIO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AG  RI  ME  N SOR  IO 
MISURA  NUOVA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

{d 

S - 

S H 

M 

DECIMALI 

Oncia 

0 

0 

3 

23960  ! 

Piede  di  Once  10 

0 

3 

2 

39620 

Canna  di  Piedi  10 

3 

2 

3 

96160 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,0868. 

PIEDE 

DA  FABBRICA  E DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

2 

22572 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,1031. 

• Digitized  by  Googld 


o 


GUBBIO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

0 

8 

2 

22 

Terzetto  di  Scodelle  5 

4 

1 

1 

10 

Quarto  di  Terzetti  4 

16 

4 

4 

41 

Coppo  di  Quarti  2 

32 

8 

8 

83 

Mina  di  Coppi  2 

65 

7 

7 

67 

Sacco  di  Mine  2 

131 

5 

5 

34 

Ruhbio  di  Saccbi  2 

Il  Litro  equivale  a Sco- 
della 1,2163. 

vino 

MISURA  ANTICA 

263 

0 

68 

Foglietta 

0 

5 

0 

14 

Boccale  di  Fogliettc  4 ; 

2 

0 

5 

58 

Soma  di  Boccali  48 

Il  Litro  equivale  a Fogliti' 
la  1,9944. 

98 

6 

7 

70 

Digitized  by  Googlt 


973 


GUBBIO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitized  by  Googli 


«J74 


GUBBIO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIIILOGR.  j 

ETTO- 

GRAM. 

DECA  - 
GRAM. 

GRAMMI 

E 

decimali  j 

Oliava 

0 

0 

0 

3,447 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,575 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

0,8018  | 

Il  Chilogrammo  egnivale  a 

i Libbre  3,0230. 

Digitized  by  Google 


ISOLA  FOSSARA 

MISURE  LINEARI 


piede 

AGRIMENSORE 


Oncia  

Piede  di  Once  10.. 
Canna  di  Piedi  10. 


ss 

H 


a - 

3 g 

u ^ 
a 


u 

a _ 
E g 

iC  H 

u 

u 


DECIMALI 

2396 

3962 

9616 


II  Metro  equivale  a Pie- 
de 3,0868 


Digitized  by  Google 


976 


ISOLA  FOSSARA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

'LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodelli 

0 

8 

2 

220 

Terzetto  di  Scodelle  5 

4 

1 

1 

100 

Quarto  di  Terzetti  4 

16 

4 

4 

410 

Coppo  di  Quarti  2 

32 

8 

8 

830 

Mina  di  Coppi  2 

65 

t 

7 

670 

Sacco  di  Mine  2 

131 

5 

5 

340 

Rubbio  di  Sacchi  2 

263 

1 

0 

680 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 
la 1,2163. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

1 

390 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

580 

Soma  di  Boccali  50 

100 

2 

7 

900 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9459. 

Digitized  by  Google 


9 


ISOLA  FOSSAKA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• “ - . ' ' Oigitized  by  Google 


978 

ISOLA  FOSSA» A 

MISURE  DI  PESI 


TESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO- 

gram. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,417 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,575 

l-ibbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

0,8018 

Il  .Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0230, 

- 

- 

Digitized  by  Google 


II 

«BACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

DECIME" 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

Braccio i 

0 

6 

5 

Il  Metro  tq a vute 
ciò  1,5248. 

a Brac - 

PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

Oncia 

0 

0 

3 

Piede  di  Once  12. .. 

0 

4 

6 

Canna  di  Piedi  10.... 

4 

6 

0 

Il  Metro  equivale 
di  2,1703. 

a Pie- 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede 

0 

3 

3 

Il  Metto  equivale 
di  2,9841. 

a Pie- 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

I 

8 

Il  Metro  equivale 
di  2,5933. 

a Pie- 

H 

CENTIME- 

TRI 


080 


MONDAVIO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  i 

Provenda  

8 

7 

7 

0220 

1000 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

C 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,1402. 

VINO 

MISCRA  ANTICA 

' 

Foglietta 

0 

6 

8 

5200  j 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

7 

4 

1000 

Soma  di  Boccali  50 

137 

0 

5 

0000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4594. 

OLIO 

Libbra  ordinaria 

0 

3 

6 

0080 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,7772. 

Digitized 


by  Google 


181 

MONDAVIO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

ME  P CANTILI 

CH1LOGR. 

ETTO 

GEAM. 

< * 
u < 
■jì  se 
a o 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

1 

Denaro 

0 

0 

0 

1,144 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,433 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,4052 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

2 

9,5825 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0341. 

• Digitized  by  Google 


MONDOLFO 

MISURE  LINEARI 


982 


BRACCIO 

DA  PANNO  E TELA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

7 

55008 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,4803. 

BRACCIO 

DA  SETA 

0 

7 

0 

16069 

li  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,4252. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

91860 

t’iede  di  Once  25  1/5 

0 

4 

6 

Canna  ili  Piedi  10 

4 

6 

9 

18580 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,1314. 

Digitized  by  Google 


983 

MONDOLFO 

MISURE  LINEARI 


984 

MONDOLFO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AMIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMACI 

• 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

I)  eri  Litri  equivalgono  a 
Protenda  1,1102. 

• 

[I 

V1MO 

MISURA  ANTICA 

. 

Foglietta 

0 

5 

7* 

1320 

' Boccale  di  Foglicttc  4 

2 

8 

Soma  di  Boccali  32 

. 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7504. 

2 

73 

1 

2 

6080 

OLI9 

i 

Foglietta 

0 

B 

7 

1320 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

Soma  di  Boccali  32 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7504. 

========— » 

2 

1 

6080 

Digitized  by  Googl 


MONDOLFO 

MISURE  DI  PESI 


PWI 

MERCANTILI 

CIIILOGR. 

i si 

H ■< 

H as 

U3 

i • 

< SS 
u < 
“ as 
a c 

grammi 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,4835 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,8682 

Libbra  di  Onte  12 

0 

3 

3 

4,418 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  2,9904. 

Digitized  by  Google 


MOINTALFOGLIO 

misuri:  lineari 


5)80 


PIEDE 

AGRIMENSORI!) 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Piede 

0 

4 

2 

8225 

Canna  di  Piedi  10 

; 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,3352. 

4 

2 

8 

2251 

Digitized  by  Google 


9, >7 

MONTALFOGLIO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 
TRI 1 

DECIMALI 

Coppa 

36 

8 

0 

810 

Rubbio  romano  di  Coppe  8.. 

294 

4 

6 

510 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,7168. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

7 

0 

170 

Boccale  di  Foglietie  4 

2 

8 

0 

690 

Soma  di  Boccali  48 

134 

7 

2 

210 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4251. 

OLIO 

all'ingrosso 

Libbra  romana 

Il  IÀtro  equivale  a Lib- 
bre 2,6997. 

0 

3 

7 

044 

A MINUTO 

Libbra  locale 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,7423. 

0 

3 

6 

465 

Digitized  by  Google 
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98'J 

MONTE  FELCINO 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

DECIME- 

TRI 

lai 

-3KI1MHD 

DECIMALI 

M inuto 

0 

0 

0 

2198 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

2 

0380 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

1 

6514 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

! di  3,1595. 

• 

ì 

! 

* 

1 

l| 

; 

Digitized  by  Google 


990 


MONTE  FELCINO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

H 

3 

3 

US 

a 

GENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Prov>  oda 

8 

m 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

... 

35 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

... 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgano 

a 

- 

Protenda  1,1402. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta : 

0 

6 

1 

590 

Boccale  di  Fogliitte  4 

2 

4 

6 

350 

Soma  di  Boccali  40 

98 

5 

4 

000 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,6236. 

OLIO 

F.ola  di  Libbre  romane  12 

4 

4 

4 

320 

Dieci  Litri  equivalgono 

a 

Piote  2,2506. 

Digitized  by  Google 


MONTE  FELCINO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CHILOGR. 

© si 

H < 

H SS 
U iS 

< X 

Ì2  5 

a u 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Oncc  12 

0 

3 

2 

5,509 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

■ 

Libbre  3,0721, 

• 

Digitized  by  Google 
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MONTE  GRIMANO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

lux 

-HIVIDaa 

Piede 

0 

5 

5 

I 

8554 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

5 

5 

8 

| 5545 

de  1,7903. 

i 

1 ' : 

.. 

- 

• : 

' 

•* 

Digltizedby-  Googfó 
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MONTE  GRIMANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppo 

3 

5 

9 

000 

Bcrnarda  di  Coppi  5 

17 

9 

5 

000 

Mastello  di  Quarte  o Bernar- 

de  4.... 

71 

8 

0 

000 

Sacco  di  Mastelli  2 

143 

6 

0 

000 

Rubbio  di  Saccbi  2 

287 

2 

0 

000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppi  2,7855 

j 

VAIO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

3 

4 

560 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

3 

8 

240 

Soma  di  Boccali  64 

88 

4 

7 

360 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

te  2,8935. 

1 

• 

(>3 


■Digitized  by  Google 


994 


MONTE  0 RIMANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  l*ER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI  | 

i 

5 M 

H tf 
« b 
(ti 
u 

DECIMALI 

Libbra  di  Once  12  locali 

0 

3 

7 

418 

Libbra  di  Once  21  romane... 

0 

7 

4 

089 

Soma  di  Libbre  100 

Il  Litro  equivale  a Libbre 
di  Once  12  locali  2,6725. 

di  Once  24  romane  1,3497. 

74 

0 

8 

900 

Digitized  by  Google 


995 

MONTE  G RIMANO 


MISURE  DI  PESI 


PCM! 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ti 

h ce 

U3  2 

è i 

uj  — 
2 C 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,5676 

Oncia  di  Oliare  8 

0 

0 

2 

8,541 

Libbra  di  Onrc  12 

0 

3 

4 

2,489 

Libbra  grossa  di  Once  24 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  di  Once  12  2,9198. 

di  Once  21  1,4599. 

0 

6 

8 

4,979 

■iaVùiriì!* 


Digitized  by  Google 

' SÈI  , 


‘J96 

MONTE  GHINO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI» 

METRI  j 

DECIME- 

TRI 

1 lux 

j “3KIXN3D 

— 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

2198 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

2 

6380 

Piede  di  Once  12  

0 

3 

1 

6514 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 3.1595. 

i 

Digitized  by  Google 


997 


MONTE  CRINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Mina 

32 

8 

8 

840 

Stajo  di  Mine  2 

65 

7 

S 

680 

Sacco  di  Staja  2 

131 

5 

5 

360 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Mine  3, 0106. 

; 

VIRO 

MISURA  ANTICA 

| 

Foglietta 

0 

5 

4 

734 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

1 

8 

937 

Barile  di  Boccali  20..... 

43 

7 

8 

740 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

7 

480 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,8270.  ♦ 

OLIO 

Libbra  di  Once  18 

0 

5 

5 

200 

Libbra  locale  di  Once  12 

0 

3 

6 

800 

Il  Litro  equivale  a Libbre 

di  Once  18  1,8116. 

di  Once  12  2,7174. 

. Digitized  by  Google 


908 

MONTE  CRINO 


MISURE  DI  PESI 


Digitized  by  Google 


MONTE  MAGGIORE 


MISURE  LINEARI 


Digitized  by  Google| 


4 000 


MONTE  MAGGIORE 

MISURE  1)1  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


H J H a DECIMALI 

= g £ * 

a U 


Provenda. 


Coppa  di  Provende  8 40 

Rubbio  di  Coppe  8 325 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,9(592. 


MISCHIA  ANTICA 

Foglietta 0 

Boccale  di  Foglictle  4 2 

Soma  di  Boccali  32 87 

fi  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4593. 


Foglietta 

Boccale  di  Fogliette  4 . 


Dieci  Litri  equivalgono  a 
Fogliette  9,8135. 


1 0 


MONTE  MAGGIORE 

MISURE  DI  PESI 


Digitized  by  Google 


\ 002 


MONTE  SECCO 

MISURE  LINEARI 


PASSETTO  ROMANO 
O BUACCIO 

s 

H 

1 

w 

3 x 

Cd 

3 _ 

z « 

DECIMALI 

s 

Cd 

2 

x.  ** 

cd 

u 

Braccio 

0 

6 

7 

02654 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,19-20. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Minuto 

0 

0 

0 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  24 

0 

4 

4 

68440 

Canna  di  Piedi  10 

4 

4 

6 

84360 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,2379. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

5 

08335 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,8503. 

. - Digitized  by  Googli 


MONTE  SECCO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


3 


ARIDI 

Sfi 

SS 

H 

G M 

DECIMALI 

1 

3 

G 

w 

/:  H 

ad 

u 

Provcndii 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

C 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a Pro- 
venda 1,1402. 

vino 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

G 

7 

814 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

7 

1 

257 

Soma  di  Boccali  48 

130 

2 

0 

359 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4746. 

OLIO 

Quartuccio 

0 

1 

1 

302 

Foglietta  di  Quartucci  4 

0 

4 

5 

209 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

0 

838 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,2119. 

' Digitizèd  by  Google 


\ 004 

MONTE  SECCO 

MISURE  DI  PESI 


PE«I 

MERCANTILI 

CHILO 

GRAM. 

c s 

H < 

r™  Sm 

S w 

1 

< " 

< 

£ * 
fi  e 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliaro  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

• 0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 


<005 

MONTE  VECCHIO 

MISURE  LINEARI 


• BRACCIO  DA  PANNO 
E SETA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

6 

6 

39658 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5061. 

BRACCIO  DA  TELA 
NOSTRALE 

Braccio 

o 

7 

0 

16669 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,4-252. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Mezzo  Piede 

0 

i 

9 

54940 

Piede  di  mezzi  Piedi  2 

0 

3 

9 

09880 

Canna  di  Piedi  10 

3 

9 

0 

98820 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,5577. 

Djgitized-by  Google 


•IOOG 


MONTE  VECCHIO 

MISURE  LINEARI 


DA 

PIEDE 

FABBRICA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

M 

le 

H 

DECIMALI 

Piede 

0 

3 

5 

47928 

Il  Metro 
di  2,8185. 

equivale 

a Pie- 

PIEDE 
DA  SCAVO 

Piede 

0 

3 

7 

25239 

Il  Metro 

di  2,6844. 

equivale 

a Pie- 

DA 

PIEDE 

LEGNAME 

Piede 

0 

3 

9 

26649 

Il  Metro 
di  2,5467. 

equivale. 

a Pie- 

Digitized  by  Google 


4 007 


MONTE  VECCHIO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

- 

...  1 

AUDI 

LITRI 

H 

3 

u 

a 

GENTILI 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,1402. 

• 

VII»® 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

8 

4 

320 

Boccale  di  Foglicltc  4 

3 

3 

7 

280 

Soma  di  Boccali  48 

161 

8 

9 

200 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,1859. 

OLIO 

Libbra  locale 

0 

3 

7 

045 

J7  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,6994. 

’Digìfeed  by  Goo 
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MONTE  VECCHIO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

flg 

W 

o 

mi 

a 

u 

ETTO- 

GRAM. 

t • 

< 5 
< 

S g 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Oliava  di  Denari  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Oliavo  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

TI  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

PESI 

PEI  MEDICINALI 

Grano 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8 

0 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

ORCIANO 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

decime- 

tri 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI  1 

Braccio 

o 

6 

5 

07118 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
ci a 1,5367. 

| PIEDE 

AGHIMKNSORIO 

- 

Mezzo  Piede 

0* 

1 

Q 

5 

82570 

65140 

51420 

Piede 

0 

1 

Canna  di  Piedi  10 

3 

ì 

6 

| //  Metro  equivale,  a Pie- 

' di  3,1595. 

1 

• 

PIEDE 

da  fabbrica 

• : 

Piede 

0 

3 

5 

47928 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2, 8185. 

• 

I 

64 


* < . . 

' • ; . t Digitized  by  Google 


• tino 

ORCIAIO 

MISURE  LINEARI 


pupe 
DA  LEGNAME 

5 

H 

£ 

DECIME- 

TRI 

1 

w 

X - 

H £ 

r.  M 

M 

g 

DECIMALI 

> 

• , 

Piede 

0 

3 

9 

26649 

* - - 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

* » • » 

di  2,5467. 

' 

PIEDE 

DA  SCAVO 

•:  ’ ’ 

• 

Piede 

0 

3 

7 

25239 

. ’ , , 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

» 

. t * 

di  2,6844. 

• 

• 

» • " * 

• 

. < Djgitìzedby'GoQgle 


40H 


ORCIAIO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 ... 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 ..'. 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,1402. 

TIMO 

MISURA  ANTICA 



. 

Foglietta 

0 

6 

8 

520 

Mezzo  di  Fogliane  2.; 

1 

’ 3 

7 

050 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

7 

4 

100 

Orcio  di  Boccali  5 

13 

7 

0 

513 

Soma  di  Orci  10 

137 

0 

•5 

130 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,4594. 

OLIO  ' 

Foglietta 

0 

8 

6 

890 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

7 

3 

790 

Boccale  ( dei  tnolini)  di  Mezzi  2. 

3 

1 

7 

581 

Libbra  comune...'. 

Ò 

3 

4 

o» 

00 

Peso  di  Libbre  100 

34 

7 

5 

810 

Il  Litro  equivale 

• • 

a Foglietta  1,1509. 

a Libbre  2,8770.. 

1012 

OKCI  ANO 

MISURE  01  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR.  ! 

ETTO-  | 
GRAM.  ! 

< as 

G>  < 

uì  se 
- ^ 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

3 

3 

1,3900 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

2 

6 

5,1 170 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

1 

8,1410 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
l.ibhrt  3,1133. 

/ v • 

■ 

•'  ' Digitized  by  Google 


PERGOLA 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  SETA 


Braccio 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5368. 


BRACCIO 

DA  PANNO  E TELA 


Braccio 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5061. 


PIEBE 

AGRIMENSORE 

Minuto..... 

Oncia  di  Minuti  5 ., 

Piede  di  Once  24 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,2379.  . 

PIEDE  DA  FABBRICA  E LEGNAME 
O MEZZO  PASSETTO  ROMANO 

Piede 

H Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9841 


METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

M 

S - 

z « 
£ H 
s 

u 

DECIMALI 

0 

6 

5 

07118 

0 

6 

6 

39658 

0 

0 

0 

37230 

0 

0 

1 

86180 

0 

4 

4 

68440 

4 

4 

6 

84360 

0 

3 

3 

51327 

• /Digitized  t?y  Google 


4014 

PERGOLA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


B 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

1000 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,1402. 

▼IMO 

• 

MISURA  ANTICA 

• 

• 

Foglietta 

0 

6 

2 

7260 

Boccale  di  Fogliette  4... 

2 

5 

0 

9038 

Barile  di  Boccali  16 

40 

1 

4 

lia 

Soma  di  Barili  3 

120 

4 

3 

3830 

• Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,5942. 

OLIO 

Mezza  Quarta 

« 

0 

6 

Quarta  di  mezze  Quarte  2.... 

0 

1 

2 

Foglietta  di  Quarte  4 

0 

4 

9 

0900 

Boccale  di  Foglietto  6* 

. 2 

9 . 

4 

Brocca  di  Boccali  8 

23 

5 

6 

3140 

I II  Litro  equivale  a Foglici- 

j le  2,0371. 

'Digitizèd  tiy  Google 


4046 


PIAGGE 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

MERCANTILE 

tc 

H 

W 

s 

« 

cd 

SS 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio 

0 

. 

6 

5 

07118  A 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5367. 

PIEDE 

' • 

AGRIMENSORE 

Oncia 

m 

0 

3 

84000 

■ ’ 

Piede  di  Once  12 

4 

6 

08070 

Canna  di  Piedi  10 

1 

6 

0 

80750  A 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,1701. 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede 

o 

3 

5 

47928 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,8185. 

\ 

* ,Digitized  by  G.OOgtè 


PIAGGE 

MISURE  LINEARI 


PIEDE  , 

DA  LEGNAME 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENT  IME-  1 
TRI 

DECIMALI 

Piede 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,5467. 

. *i 

0 

3 

9 

26649 

1 

PIEDE 

DA  SCAVO 

!.. 

Piede 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,6843. 

0 

» 

r 3 

7 

25239. 

• 

' 

‘ 

..  ' v‘  ' .".Dtgtìized  by  Google 


\ ** 
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* • • S . 

• ’ . ■ V 

A • * 

t ' , 

* • ' ..  • » 

V 

■ ■ 

4018 

PIAGGE 

MISURE  1)1  CAPACITA’  PER 

ARIDI,  E LIQUIDI 

■ . - Digitize^  by  Google 


^19 


PIAGGE 

MISURE  DI  PESI 


PENI 

MERCANTILI 


Ottava 

Oncia  di  Ottave  8. 
Libbra  di  Once  12, 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 


' m 


H < 
H P6 


U — 

a 


GRAMMI 

E 

DECIMALI 


3,391 

7,120 

5,509 


*• . 


Djgitized  by  Google 


<020 


PIAGNANO 


MISURE  LINEARI 


4 022 


PIAGNANO 

MISURE  I)  1 PESI 


PIOBBICO 

MISURE  LINEAR! 


PIEDE 

AGRIMENSORI^) 

METRI  . 

1 

M 

5 5 

SJ  É-> 

M 

a 

1 

M 

S A. 

es 

X H 
’fi  . 

. | 

DECIMALI  ; 

Minuto 

0 

0 

- 0 

3723 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

1 

8618 

Piede  di  Once  18 

0 

3 

3 

5133 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  ' a Pie- 
di 2,9839. 

• 

3 

3 

5 

1327 

-• 

. •» 

* / * _ 

• 

-• 

Digitized  by  Google 


1024 


PIOBBICO 

; MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARI  U ■ ' 

1 

DECILITRI 

GENTILI- 1 
TRI  I 

DECIMALI 

Provcnda 

5 

2 

2 

RI 

Quarto  di  Provende  4 

20 

8 

8 

WM 

Sacco  o Slajo  di  Quarti-  8.... 

167 

0 

8 

■ 

Direi  Litri  equivalgono  a 

Protenda  1,9152. 

’ 

inno 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

-0 

*5 

4 

7340 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

• 

i 

8 

Barile  di  Boccali  20 

43 

7 

8 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

7 

1 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

' - 1 

la  1,8270. 

> . .. 

• • 

OlilO 

Libbra  di  Once  18 

0 

5 

5 

Libbra  locale-  di  Onre  12- 

> 0 

3 

r> 

8000 

Il  Litro  equivale  a Lib~ 

ire  di  Once  18  1,8110. 

di  Once  12.2,7174. 

' ' | 

Digiti^ ed  by.  (oOOgl 


I 


25 


P10BBIC0 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

X 

5 

ri 

5 

u 

ETTO— 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

grammi 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,508 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,069 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

6,826 

fi  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9689. 

••  _ • 

x. 

' . 

. 

65 


. Drgitìz^w  Google 
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S.  AGATA  FELTRI  A 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarto 

17 

8 

9 

1300 

Mastello  di  Quarti  4 

71 

5 

6 

5200 

Sacco  di  Mastelli  2 

143 

i 

3 

0500 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Quarti  5,5894.. 

VINO 

■ 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

8 

2400 

Mezzo  di  Foglictte  2 

1 

1 

6 

4900 

Roccali  di  Mezzi  2 

2 

3 

2 

9900 

Soma  di  Boccali  36 

83 

8 

7 

5400 

//  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,7209. 

OLIO 

Libbra 

0 

3 

6 

3134 

Soma  di  Libbre  200 : 

72 

6 

3 

6900 

1 1 Litro  equivale  a Lìb- 

bre  2,7538. 

Digitized  by  Google 
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S.  AGATA  FELTRI  A 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CIllLOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Ottava 

0 

0 

0 

3,671 

j Oncia  di  Ottave  8 « 

0 

0 

o 

9,369 

Libbra  di  Onrc  12 

0 

3 

5 

2,623 

lì  Chilogrammo  equivale  o 

Libbre  2.83G0. 

' 

! 

! 

] 

! 

i 

'•  ..‘Digitized  by  Gotìgle 
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S.  ANDREA 

MISURE  LINEARI 


, Digitized  by  Google 
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S.  ANDREA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

mm 

1 

• 

• 

5 

H 

Zj  — 

DECIMALI 

U 

u • 

Pro venda 

8 

7 

7 

0220 

Coppa  di  Provende  -1 

35 

0 

8 

1000 

Rullino  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

8000 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1 , 1 402 . 

fiso 

MISURA  ANTICA 

Foglietta  

0 

8 

0 

■ 

Mezzo  di  Foglictte  2. 

1 

6 

0 

Boccale  di  Mezzi  2 • 

3 

2 

0 

Soma  di  Boccali  50 

160 

0 

7 

■■■ 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,2494. 

OLIO 

- 

Libbra  in  1/2,  1/4,  1/8 

0 

3 

•5 

5620 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,8120. 

» 

, , . Oigitized  by  Google 


*•  •'  * \ 
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S.  ANDREA 


MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

CMILOGH. 

ETTO- 

GRAM. 

< a 
< 

UJ  X 
Q C 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,391 

Oncia  di  Ottave  8: 

0 

0 

2 

7,126 

Libbra  di  Once  12.. 

0 

3 

2 

5,509 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  3,0721. 

r 

• 

• . 
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S.  ANGELO  IN  VADO 

MISURE  LINEARI 


AGRIMENSORE 


l ' ; I 
- U Od 

r6  S - 5 - 

£ 3 £ H * DECIMALI 

S u >-  ir.  H 

* a u 

u 


Minuto.. 


000  '3723 


Oncia  di  Minuti  5 . 


00  1 8618 


Piede  di  Once  18. 


3 5133 


; Canna  di  Piedi  10 


5 1327 


Il  Metro  equivale  a Pie- 
|j  di  2,9839. 
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S.  ANGELO  IN  VADO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

tó 

H 

ce 

H 

3 

i 

3 _ 

DECIMALI 

ù 

UI 

u 

Coppa 

3 

4 

8 

090 

Quarta  di  Coppe  12.._ 

41 

7 

7 

110 

Sacco  di  Quarte  4 !... 

167 

0 

8 

460 

Dieci  Litri  equivalgono  a. 
Coppe  2+8728. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

. 

Foglietta 

0 

4 

5 

160 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

•'  0 

630 

Barile  di  Boreali  24 

43 

3 

5 

230 

Soma  di  Barili  2 

86 

7 

0 

470 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,2143. 

» . OLIO 

Ottava 

0 

0 

6 

819  ! 

Quarta  di  Ottave  2 

/ 

‘ 0 

1 

3 

638 

Mezza  di  Quarte  2 

0 

2 

7, 

277 

Foglietta  di  Mezze  2 

0 

5 

4 

554 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

i 

8 

21 S 

Il  Litro  equivale  a Foglia  t- 
ta  1,8330. 

. ' Digttized  by  Google 
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S.  ANGELO  IN  VADO 

MISURE  Di  PESI 


1 i a i a GBAMS“ 

2 & 2 3 2 E 

» ' “ 59  « ® DECIMALI 


Oliava. 


Oncia  di  Oliavo  8. 


Libbra  di  Oncc  12. 


[I  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 


4036. 


S.  COSTANZO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

H 5 

K H 

M 

U 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

| Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

Robbia  di  Coppe  8 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,1402. 

280 

6 

4 

800 

VINO 

MISURA  ANTICA 

• 

Foglietta 

0 

6 

0 

1 

886 

Boccale  di  Foglicttc  1 

2 

4 

3 

543 

Barile  di  Boccali  16 

38 

9 

6 

688 

Soma  di  Bardi  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6424. 

« 

77 

9 

3 

376 

Digitized  by  Google 


S.  COSTANZO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


01.10 

DI  OLIVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

foglietta 

0 

5 

9 

427 

Boccale  dì  Fogliette  4 

2 

3 

7 

708 

Barile  di  Boccali  16 

38 

0 

3 

328 

Soma  di  Barili  2 

76 

0 

6 

056 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,6828. 

OLIO 

DI  LINO 

Quartarolo 

0 

0 

9 

300 

Mezza  Foglietta  di  Quartaroli  2. 

0 

1 

8 

700 

Foglietta  di  mezze  Fogliette  2. 

0 

3 

7 

500 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,6666. 

- 
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S.  COSTANZO 


MISURE  DI  PESI 


..  4039 

S.  GIORGIO 

• MISURE  LINEARI 


. •„  • 

, 

TT^ 

BRACCIO 

mercantile  * • 

METRI 

)ECIME- 

TRI 

U 

5 2 

H H 

X. 

* 

DECIMALI  ' 

. 

u 

Braccio 

0 

6 

5 

07118  ‘ 

II  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5368. 

PIEDE  % ' 

ARCHITETTONICO 

Piede 

0 

3 

4 

29148. 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9162. 

PIEDE 

AGRIMENSORIO 

Oncia 

0 

0 

3 

84000 

Piede  di  Once  12 

0 

4 

6 

08070 

Canna  di  Piedi  10  

4 

6 

0 

80750 

TI  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,1701. 

# 

; 

. v 

PIEDE 

• 

DA  LEGNAME 

• 

Piede >„ . 

0 

3 

9 

26649 

’ Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,5467. 

/ 


\ . 

Digitized  by  Google 


S.  GIORGIO 

MISURE  DI  CAPACITA;  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Militi 

5 

£ 

H 

Z5 

j?  g 

DECIMALI 

, ' 

bi 

fi 

u 

u 

Provenda. 

8 

m 

m 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

fi 

4 

800 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,1402. 

■ 

YIMO 

# 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

.6 

9 

280 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

. 7 

7 

. 140 

Soma  di  Boccali  32 

88 

6 

8 

480 

Il  Lilfo  equivale  .a  Fogliet- 
ta 1,4434. 

■it 

■ 

t 

•MI 

> 

- : 

. Libbra  ordinaria . • 

0 

3 

6 

008 

Il  Litro  'equivale  a Lib-, 
óre  2,7772.  . .\' 

\ . , 0 

• • ■ 

1 . ' 

* 

• Digitijsed  by  Gpogle 


S.  GIORGIO 

MISURE  DI  PESI 


Digitized  by  Google 


4012 


S.  LEO 

MISURE  LINEARI 


BRÀCCIO 

DA  LANA  E SETA 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Braccio..: ' 

0 

6 

n 

II  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5607. 

BRACCIO 

DA  TELA  NOSTRALE 

\ 

0 

8 

5 

31554 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
j ciò  1,1721. 

PIEDE 

AGIUMENSORIO 

0 

5 

5 

85540 

5 

5 

8 

55450 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,7903. 

PIEDE  DA  LEGNAME 
O MEZZO  PASSETTO 

0 

3 

3 

51327 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,9841. 

» 

• . ' • Digitized  by  Google 


13 


S.  LEO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


! A Bini 

litri 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

f 

DECIMALI 

Coppo 

3 

5 

9 

00 

Bernard»  di  Coppi  5 

17 

9 

5 

00 

Mastello  di  Quarte , o Ber- 

narde  4 

71 

8 

0 

00 

Sacco  di  Mastelli  2 

143 

6 

0 

00 

Rtibbio  di  Sacchi  2 

287 

2 

0 

00 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppi  2,7855. 

' 

vno 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

6 

3 

56 

Meno  di  Fogliette  2 

1 

2 

7 

12 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

5 

4 

24 

Barile  di  Boccali  16 

40 

6 

7 

84 

Soma  di  Barili  2 

81 

3 

5 

68 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

la  1,5733. 

» 


s 


Digitized  by  Google 


S.  LEO 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 

C11ILOGR. 

ETTO- 

GRAM. 

1 • 
< a 
« < 
W CC 
a c 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,5676 

Oncia  di  Ottave  8 , 

0 

0 

2 

8,541 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

2,489 

Libbra  grossa  di  Once  24 

• 0 

6 

8 

4,979 

Il  Chilogrammo 

equivale  a 

Libbre  di  Once  12 

2,9198. 

di  Once  24 

1,4599. 

. ' . 

• 

- 

jigitizecJ  by  Google 


4040 

S.  LORENZO  IN  CAMPO 


MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

ve 

1 t 

u 

1 

a a 

8 

1 

H 

S 5 

r 5 

DECIMALI 

MERCANTILE 

W 

8 

y H 
M 

a 

r.  H 

S 

u 

Braccio 

0 

7 

0 

1 

16669 

Il  Melro  equivale  a Brac- 
cio 1,4252. 

PIEDE 

AGRIMENSORE 

Sesto 

n 

0 

0 

32530 

Oncia  di  Sesti  6 

0 

0 

1 

95200 

Piede  di  Once  201 

4 

0 

02970 

Canna  di  Piedi  10 

J 

0 

0 

29740 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,4982. 

. 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede 

3 

5 

47928 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,8185. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

1 

80325 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,6453. 

1 

Digilized  by  Googlé 


I 


4047 

S.  LORENZO  IN  CAMPO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AUDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100. 

Rubino  di  Coppe  8 

280 

6 

4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Provenda  1,1402. 

\ 

tuo 

* 

MISERA  ANTICA 

Foglietta 

0 

7 

0 

230 

Boccale  di  Fogli  ette  4 

2 

8 

0 

910 

Barile  di  Boccali  12 

33 

7 

0 

970 

Soma  di  Barili  4 

. 

134 

8 

3 

900 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

tu  1,4239. 

OLIO 

. ’ ■ 

Libbra  in  1/2,  1/4, 1/8 

0 

3 

6 

500 

Il  Litro  equivale  a Lib- 

* 

bre  2,7397. 

’Digitized'by  Google 


c Digitézed-by  Googl.c 
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SASSO  COR BARO 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORE 

METRI 

- 1 
W 

3 2 
S H 

a 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Minato 

0 

0 

0 

1 

37230 

Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

86180 

Piede  di  Once  17 

0 

3 

ì 

65140 

Canna  di  Piedi  10 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

3 

1 

6 

51420 

di  3,l.fD5 

. 

' • ' 

. ' 1 

1 

• 

* 

Digitized  by  Google 


\ 050 

SASSO  COHBARO  . 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E"  LIQUIDI 


A RIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

. — .. 

DECIMALI 

Provenda 

4 

5 

c 

650 

Quarto  di  Provende  4 

18 

2 

6 

610 

Sacco  di  Quarti  10 

182 

6 

6 

no 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Prooende  2,1099. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

o 

6 

9 

120 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

7 

6 

480 

Soma  di  Boccali  32 

88 

4 

360 

Tl  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,4468. 

1 

OLIO 

Ottavo  di  Once  3 

0 

0 

H 

354 

Quarto  di  Once  6 

0 

1 

8 

709 

Mezza  di  Once  12 

0 

3 

7 

418 

Libbra  di  Once  24 

0 

7 

4 

836 

Soma  di  Libbre  100 

74 

8 

3 

600 

Il  Litro  equivale  a Mezze 
di  Once  12  2,6725. 

a Libbre  di  Once  24  1 ,3362. 

Dìgilized  by-Google 


SASSO  CORBARO 

MISURE  DI  PESI 


1051 


t » * . 

PESI 

MERCANTILI 

CUILOGR. 

ETTO* 

GRAM. 

DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,5676 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

8,541 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

4 

2,489 

Libbra  grossa  di  Once  24 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  di  Once  12  2,9198. 
di  Once  24  1,4599. 

' • 

0 

6 

8 

4,979 

» 

■1052 


SCHEGGIA 

MISURE  LINEARI 


Digitized  by  Google 


• 1 


-1053 

SCHEGGIA 

4 ...  J ' 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


, 

ARIDI 

5 

H 

H 

Zj 

H 5 

r.  H 

DECIMALI 

*4 

M 

a 

u 

u 

0 

8 

2 

220 

Terzetto  di  Scodelle  5 

4 

* 

1 

1 

100 

Quarto  di  Terzetti  4 

1G 

4 

4 

410 

Coppo  di  Quarti  2 «.  .. 

32 

8 

8 

830 

Mina  di  Coppi  2 

65 

M 

4 

7 

670 

Sacco  di  Mine  2 

131 

5 

5 

340 

Rubbio  di  Sacchi  2 

263 

1 

0 

680 

Il  Litro  equivale  a Scodel- 
la 1,2163. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta ... 

0 

4 

9 

280 

Boccale  di  Foglictte  4 

1 

9 

7 

100 

Soma  di  Boccali  50 

98 

5 

4 

000 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
te  2,0292. 

OLIO 

Libbra  in  1/2  1/4  1/8 

0 

3 

5 

562 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bre 2,8120. 

" ■ Digitinoci  by  Google 


-1054 


SCHEGGIA 

MISURE  DI  PESI 


-1055 


SENIGALLIA 


MISURE  LI S E A R 1 


BRACCIO 

< 

DA  PANNO  E SETA 

- 

METRI 

DECIME- 

TRI 

1 

M 

* p. 

5 •*- 

M 

u 

DECIMALI 

Braccio 

» 

6 

6 

39658 

Il  Metro  equivale  a Brac- 
cio 1,5061. 

• ‘ 

• 

: 

BRACCIO 

DA  TELA 

i ' * 

Braccio 

0 

' 

7 

0 

16669 

Il  Mftro  equivale  a Brac- 
cio 1,4252. 

■ 

. 

PIEDE 

AGBIMENSORIO 

, 

Grano 

0 

0 

0 

00330 

Oltava  di  Grani  72 

0 

0 

0 

23270 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

1 

86180 

Piede  di  Once  30 

0 

5 

5 

85060 

Canna  di  Piedi  10 

5 

5 

8 

50580 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
de 1,7901. 

> 

, ' • . ' 'Dkjftzetì  by  Google 


4 05G 

SENIGALLIA 


MISURE  LINEARI 


PIEDE 

DA  FABBRICA 

METRI 

i 

M 

2 5 

U H 
« 

Q 

f 

w 

53  JL 
S cs 
£ * 
M 

U 

, , . . 

Piede ...» 

0 

3 

5 

47928 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,8185. 

PIEDE 

DA  SCAVO 

' 

Piede 

0 

3 

7 

25239 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

• 

di  2,6844. 

. 

PIEDE 

' 

DA  LEGNAME 

Piede 

3 

9 

26649 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,5467. 

I 

• • : 

1 

■ • 

- 

■ • ' . '•  Djgitized  by  Google 


4057 


SENIGALLIA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

1 

«4 

H £3 
r.  h 
M 

DECIMALI 

Provenda 

8 

7 

7 

022 

Coppa  di  Provende  4 

35 

0 

8 

100 

Rubbio  di  Coppe  8 

280 

6 

, 4 

800 

Dieci  Litri  equivalgono  ' a 

Protenda  1,1402. 

vino 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

5 

8 

070 

Boccale  di  Fogliclte  4 

2 

3 

2 

300 

Orda  o Brocca  di  Boccali  5. 

11 

6 

1 

500 

Barile  di  Orde  o Brocche  2i. 

29 

0 

3 

750 

Soma  di  Barili  4 

116 

1 

5 

000 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

(a  1,7221. 

«7 


DigitizedtjéiUoogle 


1058 


SENIGALLIA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OMO 

• 

LITRI 

a 

H 

3 

U 

u 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMA  LI  j 

Misura 

0 

0 

7 

260 

| 

Foglietta  rii  Misure  

0 

5 

8 

080 

■ Boccale  di  Foglietto  I 

2 

3 

Brocchelta  di  Boccali  2 

4 

m, 

600 

Melro  di  Brocchclle  7s 

34, 

8 

B 

Mastello  di  Metri  3 

LI  Litro  equivale  a Foyliet- 
j ta  1,7218 

104 

5 

3 

500 

1! 

i 

Digitized  by  Google 


4 05‘J 

SENIGALLIA 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

| MERCANTILI 

CI11LOGR. 

1 ■ 

o " 

H < 

h «a 
w e 

< 55 
u < 
a as 
a e 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

Oliava 

0 

0 

0 

3,1835 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

2 

7,8682 

Libbra  «li  Once  12 

0 

3 

3 

4,418 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,9902. 

► 

II 

j 

. 


Digitized  by  Googl 


4 060 


TAVOLETO 

MISURE  LINEARI 


• Digitized  by  Google 


4064 


TAVOLETO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


> 

1 _ 

5 

1 

ARIDI 

LITRI 

Z 

G 

g 

H 5 

« H 

U 

DECIMALI 

Provenda 

5 

2 

2 

1400 

Quarto  di  Provende  4 

20 

8 

8 

5600 

Sacco  o Stajo  di  Quarte  8 

167 

0 

8 

4600 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Provenda  1,9152. 

VINO 

MISURA  ANTICA 

Foglietta 

0 

4 

9 

2600 

Boccale  di  Fogliettc  4 

1 

9 

7 

0030 

Soma  di  Boccali  50 

98 

5 

0 

1500 

Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 2,0301. 

OLIO 

Mezza  Libbra 

0 

3 

5 

5130  • 

Libbra  di  Once  24 

0 

7 

1 

0260 

Metro  di  Libbre  25 

17 

7 

8 

1500 

Soma  di  Metri  4 

71  • 

1 

2 

6000 

Il  Litro  equivale  a Lib- 
bra 1,4079. 




Google 


>1062 


TVYOLETO 

MISURE  DI  PESI 


PISI 

MERCANTILI 


Ottava 

Oncia  di  Ottave  8.. 
Libbra  di  Once  12. 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0721. 


< a 

•j  < 

u e 
a <s 


0 

2 

2 


GRAMMI 

E 

DECIMALI 

3,391 

7,126 

5,509 


Digitized  by  Google 


<063 

TOMBA  (dì  Pesaro) 

MISURE  LINEARI 


BUACCIO 

MERCANTILE 

METRI 

1 

a 

3 S 

« H 

a 

a 

centime- 

tri 

DECIMALI 

Braccio 

0 

7 

0 

16069 

Il  Metro  equivale  a Brac- 

ciò  1,4252. 

. 

PIEDE 

AGRIMKNSORIO 

Minuto 

0 

0 

0 

58020 

Oncia  di  Minuti  5 . 

0 

0 

2 

90110 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

4 

81350 

Canna  di  Piedi  15 

5 

2 

2 

20250 

Il  Metro  equivale  a Pie - 

di  2,8725. 

PIEDE 

DA  FABBRICA 

Piede ; 

0 

3 

5 

08335 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,8504. 

PIEDE 

DA  LEGNAME 

Piede 

0 

3 

9 

26649 

Il  Metro  equivale  a Pie- 

di  2,5467. 

.Digitized  by  Google 


I<!64 


TOMBA  (di  Pesaro  ) 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

1 

3 __ 

£ SS 

/.  H 
U • 

DECIMALI 

Comma 

0 

B 

0 

980 

Ilcrnarda  di  Cornine  20 

14 

B 

9 

650 

Toppo  di  Bernardo  2 

28 

3 

9 

310 

Sacco  o Stajo  di  Toppi  6 

Il  Litro  equivale  a Go- 
mma 1,4088. 

vino 

MISURA  ANTICA 

170 

. 

3 

Foglietta 

0 

3 

mi 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

B 

2 

500 

Boreale  di  Mezzi  2 

1 

B 

5 

000 

Barile  di  Boccali  25 

36 

2 

5 

000 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,7586. 

72 

5 

0 

000 

■ 

Digitlzed  by  Googli 


TOMBA  (di  Pesaro) 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


' Digitized  by  Google 


4 066 


TOMBA  (di  Pesaro ) 

MISURE  DI  PESI 


PESI 

MERCANTILI 


Denaro 

Ottava  di  Denari  3.. 
Oncia  di  Ottave  8... 
Libbra  di  Once  12  . 


Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  3,0341. 


DECA- 

GRAM. 

GRAMMI 

E 

DECIMALI 

0 

1,144 

0 

3,433 

2 

7,4652 

2 

9,5825 

4 088 

TORRE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ir  j _ 

- Z - DECIMALI 


Provenda 8 

Coppa  di  Pro  vende  4 35 

Ruhbio  di  Coppe  8 280 

Dieci  Litri  equivalgono  a Pro- 
venda 1,1402. 


MIHT  D A ANTICA 


Foglietta 0 

Boccale  di  Foglielte  4 3 

Soma  di  Boccali  50..., 177 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,1241. 


H 


8 100 


8 8 960 

5 5 840 

’ 9 2 000 


Terzarola 23 

Soma  di  Tcrzarole  3 71 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Terzarole  4,2180. 


0 880 
1 I 2 630 


69 


TORRE 

MISURE  DI  PESI 


Digitized  by  Google 


\ 070 


URBANI  A 

MISURE  LINEARI 


BRACCIO 

DA  SETA 

1 

METRI 

1 

u 

C x 
2 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

Rrnccin 

0 

G 

t 

23000 

Il  Metro  equivale  a 
rio  1,0332. 

Brac * 

BUACCIO 

I»  A PANN  0 

f 

. 

Braccio 

0 

G 

5 

15901 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,5347. 

Brac- 

BRUCIO 

DA  TELA  NOSTRALE 

Braccio 

0 

7 

1G669 

Il  Metro  equivale  a 
ciò  1,4252. 

Brac- 

l 

I 

i 


Digitizedby 


Google 


>1 074 

URBANIA 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGRIMENSORI*) 

MKTBI 

1 

Sd 

s 2 

u H 

U3 

2 

.y 

2 

H SS 
'r.  H 
u 

o 

DECIMALI 

Minuto 

0 

0 

0 

2198 

Oncia  di  Minuti  12 

0 

0 

2 

6380 

Piede  di  Once  12 

0 

3 

1 

6514 

Canna  di  Piedi  10 

3 

1 

6 

5142 

[1  Metro  equivale  a Pie- 
di 3,1595. 

PIEDE  DA  FABBRICA 
E LEGNAME 

Piede 

0 

3 

4 

68500 

Il  Metro  equivale  a Pie- 
di 2,8831. 

• 

v 


» 

. 4 


Bigitiz^Jfiy  Googk 


UlUAIUA 

Misure  di  capacita'  per  aridi,  k liquidi 


OMO 

-•  \ 

5 

E 

3 

| 

mi 

3 
» 
• a 

l. 

£ h 
» 
u 

DEOIMAI.I 

Ottavu... 

0 

0 

5 

012 

Quarta  di  Ottave  2 

0 

* 

•1 

1. 

,225  - 

Mc/xa  di  Quatte  2 

0 

■ 2 

2 

451 

Libbra  di  Mezze  2 

0 

4 

4 

902  . 

] 

Misura  di  Libbre  grosso  100, 

*,  i 

44 

0 

0 

200 

t 

■ Il  Litro  t attivali  a Lib 

• 

•• 

bri  2,2271. 

OS 


-.'Qi'qjtjjed  by  Google 


iu;4  : 

CUBANI  A 

• MISURE  DI.  PESI 


pF.sr 

sd 

O 

é a 

A * 

GRAMMI  ì 

MERCANTICI 

PS 
W c 

1 « 

DECIMALI  ! 

u 

Ottava 

0 

0 

0 

3,425  ! 

• 

Oncia  di  Ottave  8 

0 

0 

7,399 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

8,797 

Libbra  grossa  di  Once  15 

0 

4 

1 

0,985 

Il  Chilogrammo  equivale  a 
Libbre  ili  Once  12  . 3,0415;. 

* / 

a Libbre  gros>e  di  Once  15, 
2,4332 

- . 

• 

i 

' 

-,  * , 

• 

1 

. -Digitizèd  by  GftOgle 


ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA' 

■ IH  CUBINO,  E PÈSARO 

Lrbino ■.  . Misure  in  tolto  proprie.  Tav.  N.  919. 

I>FSAR.0’ Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  921. 

Acqpalag.na Segue  in  tulio  Urbino. 

Antico Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Ape  celilo . Misure  in  tulio  proprie.  Tav.  N.  923. 

Auditore Misure  in  tutto  proprie.  Tav.N.  931. 

Baccaresca.  ...  ...  Segue  in  tutto  Gubbio. 

Bacciucarq Segue  in  lutto  Gubbio. 

Barchi  Misure  in  tutto  proprie. Tav.  N.  93J. 

Bargm  -. Segue  in  tutto  Fano. 

Bei  forte.  Misure  Lineari,  di  Aridi,  c Olio  pm- 

prie  ; di  Vino  come.  Pesaro;  di 
Pesi  come  Apecthio.  Tav.  N.937. 
Bellaguardia  . i . . . Segue  in  tutto  Fossnmhroue. 

Bisci.na ......  Segue  in  tulio  Gubbio. 

Borgopace  Misure  in. (ulto  proprie.  Tav.  N-.  940. 

CAGLI-  Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  943. 

I.àjoleto.  » . ...  . . Segue  in  tutto  S.  Agata  Feltri». 
Candblaba  . r ......  Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 

cnine  Pesaro;  di  Pesi  come  Fano. 

Cantiamo  '.  . . Segue  in  tutto  Gubbio.  ' 

CARI,A . Misure  Lineari,  e di  Aridi  proprie  i. 

di  Vino,  Olio,  c Pesi  come  Ape; 
chio.  Tavola  Num.  94f>. 

Carlano Segue  .in  tutto  Apeccliio  . 

Cahpegna.  Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Cartocceto Segue  in  tolto  Fano 

Cartocceto  (piccolo).  . Segue  in  tutto  Pergola 

Casa  Rotonda  .....  Segue  in  tutto  Urbino 

Laspessa Segue  in  tutto  Fossombrone.  . 

Cantei,  n Elci  .....  Segue  in  tnlto  S.  Leo.  • 
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Castel  della  Pieve  . . Segue  in  tulio  Borgopaee. 

Castel  di  Mezzo  ....  Segue  in  tutto  Pesaro. 

Castel  Gagliahdo.  . . Misure  Lineari  come  Urbani*  ; di 

Aridi,  Vino,  e Olio  come  Fossom-  . 
krone;  di  Pesi  come  Urbino. 


Castel  Ntfovo  (di  Au- 
ditore)   Misure  in  tutto  proprie,  Tav.  N;  949. 

Castel  Vecchio  ( di 

Monte  Porzio) . . . . Segue  in  tutto  Senigallia. 

Castiglione  Aldobbandi  Segue  in  tutto  Gubbio. 

' Cavoleto Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Cerasa.  ,•  \ . . . . . . Misure  Lineari,  di  Àridi,  Olio  , e 

Pesi  come  Fano;  di  Vino  come 
Pesaro. 

Certalto.  . .'  . . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

•Coccorano.  . . •.  . . ..  Segue  in  tulio  Gubbio. 

ColboRdolo Segue  in  tutto  Urbino. 

.Coldazzo Segue  in  tutto  Urbino. 

‘ Colpalombo Segue  in  tutto  Gubbio. 

• Costacciabo  ......  Segue  in  tutto  Gubbio. 

Fano . . ; . Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  953.' 

Farnbto  ( di  Acquala-  ; 

gna).  ■ ' Segue  iu  tutto  Urbino.  , 

Fahneto  (di  Monte  l'Ab- 
bate)' .'  .• . ...  ...  Misure  Lineari,  di  Àridi  , Vino,  e 
Olio  come  Pesaro  ; di  Pesi  come 
• Fano. 


Febino  .‘ Segue  in  tutto  Gubbio.' 

Fenigli.  '. Misure  Lineari,  eili  Aridi  come  Fa- 

no ; di  Vino  , e Olio  come  Per- 
gola ; di  Pesi  come  Urbania. 
Feemigna.no.  Segue  in  tutto  Urbania. 

Figgiano . Segue  in  tutto  Borgopaee. 

Fiobenzuola  .....  Segue  in  tutto  Pesaro. 

Fonte  Corniale  ....  Segue  in  tutto  Urbino. 

Fossombrone  ,....-.  Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  956. 
Fratte'.  Misure  Lineari,  e ili  Vjno  proprie  ; 

• di  Aridi  come  Fossombrone;  di 

' Olio,  e Pesi  come  Scheggia.  Tav. 
. ■ Num.  960.  . 

Frontino Segne  in  tutto  Urbino. 
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Frontino  (di  Nari)  . . Segue  in  unto  Urbino. 


Frontone.  . Misure  Lineari,  di  Vino,  • Olio  pro- 

prie; di  Aridi  come  Fano;  di 
Pesi  come  Apecchio  Tav.  N.  963. 

Gabice  , Segue  in  tutto  Pesaro. 

Gaika Segue  in  lutto  Urbino. 

Gesso Segue  ùr  lutto  S.  Li  o. 

Ginestreto Segue  in  tutto  Pesaro. 

Gradara . Segue  in  tutto  Pesaro. 

Granarola . .....  . Segue  in  tutto  Pesaro. 

Gubbio  .........  Misure  in  tutto  proprie.  Tbt.N.  970. 

Guinea . Segue  in  tutto  Borg  ipace. 

Isola  del  Piano Segue  in  tutto»Urbania. 

Isola  oi  Fano.  Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

priei  di  Aridi  come  . Fano;  di 
Peso  come  Urbino.  Tav.  N.  967. 

Isola  Fossara  ......  Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie; 

di  Aridi, Olio,  c Peso  come  Gub- 
bio. Tav.  N.  975. 

I.amoli Segue  in  tutto  Borgopace. 

Libiano  . Segue  in  tutto  S(  Agata  Feltria. 

Lunano  . Segue  in  tutto  Belfortc. 

Macciano  . . . . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Macerata  Feltria.  . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Majolo Segue  in  tutto'  S.  Leo.  . 

Mbrcatello Segue  in  tutto'  Borgopace. 

Mrtola . ..•■•  Segue  in  tutto  Borgopace. 

Mondavio  . . .' .Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

prie; di  Aridi,' e Pesi  come  Fano. 
Tav.  N.  979. 

Mondoleo.  • «'  (.  • ■ • ■ Misure  Lineari , e di  Olio  proprie  ; 

di  Aridi  come  Fano  ; di  Peso 
come  Senigallia.  Tav,'  N.  982. 

Montalfoglio  ......  Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  986. 

Montalto  .......  Misure  Lineari,  c <li  Pesi  comò  Ur- 

bania  ; di  Aridi  come  Fano;  di 
Vino  come  Pesaro;  di  Olio,  cor 
me  Fossombrone. 

Monte  ...  . . . . ...  Segue  in  tutto  S.  Leo. 


Monte  Alta vblió  . . . Segue  In  tutto  <S.  Agata  Feltria. 
Monte  Barocchi  . . . . Segue  in  lutto  Pesaro. 
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Monte  Bello.  .....  .Misure  Lineari,  e di  Aridi  come  Fa 

no;  di' Vino',  e (Mio  come  Fos- 
sombrone  ; di  Pesi  come  llrbania. 

Monti;  Buaggine.  . .’.  Segt:r  iti  tutto  S.  Leo  ■ 

Monte  Calvo.  .....  Segue  in  mito  Urbmia. 

Monte  Cerignone  . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

tloSTE  Ciccarbo  ....  Segue  in  tutto  l’esito. 

Monte  Coppiolo  ....  Segue  in  tulio  S.  Leo. 

.Monte  Cordino  ....  Segue  iii  lutto  Lrbania. 

Montedai.b.  . .' Segue  in  tulio  Borgopac  . 

Monte  Fabbri  .....  Segue  in  tutto  Urbin  >.  , 

Monte  Felcino Misure  L ue. iri,  di  Vino,  e Olio  prò 

* prie;  di.  Aridi  come  Fano  ; di  Pesi 
come  Urbino.  Tav.  N.  989. 

Monte  Fotogno  ...  Segue  'in  lutlo  S.  Leo. 

Monte  Gaudio Segue  in  lutto  Pesaro. 

Monte  Giano  ....  Segue  in  lutlo  Fano. 

Monte  Grimano  ....  Misure  Lineari,  di  Vino,  c'Olio  pro- 
• prie  ; di  Aridi  , e Pesi  come 

S.  Leo.  Tav.  N. ‘J?2. 

Monte  Ghino Misure  Lineari,  c di  Aridi  proprie; 

di  Vino-,  c Olio  come  l’iobbico  ; 
■di  Pesi  conte  Cagli.  Tav.  N.  996 

Monte  Guidcccio  . .*  . Segue  in. tu  lo  Urbino. 

Monte  l’Abbate.  . , . Segue  in  lu'.to  Pesaro. 

Monte  lb  Vecchie  . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Monte  Licciano  ....  Segue  in,  tutto  S.  Leo. 

Monde  LfcRo Segue  in  lutto  Pesai  o. 

• Monte  Maggio Segue  in  lu  to  S.  Leo. 

.Monte  Maggiore  . . . Misure  in  tutto  proprie.  Tav.  N.  999. 

Monte  Majo Segue  in  tutto  S.  Agata  Fcltria. 

Monte  Montanaro.  . . Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Ur- 
bani;! : ii ; Aridi  , Vino,  e Olio, 
come  Foss  imbrnne. 

Monte  Porzio  . . . Segue  in  lu'io  Senigallia. 

Monte  Rado  ......  Segue  in  tulio  Senig  illia. 

Monterolo Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,’  e 

Olio  come  Pergu'à  ; di  Pesi  come 
Urbino.  , 

Monte  S.  Benedetto  - Segue  in"  lutlo  S.  Le .. 

lori tk  S.  Maria  . Segue  in  tutto  Pesa  ti. 
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Monte  Secco.  . , . . . Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie; di  Aridi  come  Fano;  di  Pesi 
come  Apecehio.  Tav.  N.  1002, 

Monte  Tassi Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Monte  Vecchio  ....  M^ure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie; di  Aridi  come  Fano;  di 
Pesi  come  Apecehio.  Tav.  N.  1005. 
Monte  Vicino  . i . . . Segue  in  lutto  Apecehio. 

Novillara  . . » . . . . Segue  in  tutto  Pesaro. 

Offredi,  e Monte  For- 


no   Segue  in  tutto  Urbania. 

Orciano  . , Misure  Lineari , di  Vino,  Olio,  e 

Pesi  proprie;  di  Aridi  come  Fa- 
no. Tav.  N.  1009. 

Orsajola,  e Montiego.  Segue  in  tutto  Urbania. 

Pagino  . . Segue  in  tutto  Urbino. 

Palazzo  di . Mocci  . . . Segue  in  tutto  Borgopace.  ■■ 

Paiicuielb Segue  in  lutto  Borgopace. 

Pascilupo  Segue  in  tutto  Scheggia. 

Pecorari  . Segue  iti  tutto  Piobbico. 

PkGlio Misure  Lineari,  di  Aridi  , Vino,  e 

Olio  come  Urbania;  di  Pesi  come 
Urbino. 

Penna  Billi Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Pergola  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c Pesi 

proprie;  di  Aridi  come  Fano. 
Tavola  Num.  1013. 

Pbrticaba Segue  in  tutto  S.  Leo. 

I'etueLla Segue  in  tutto  S.  Agata  Kcltria. 

Petriano Segue  in  tutto  Urbino. 

Petboja Segue  in  tutto  Gubbio. 

Piagge  . . 1 Misure  L ncari , e di  Olio  proprie-; 

di  Aridi  tome  Fano  ; di  Vino 
come  Pesaro,  e Barchi;  di  Pesi 
come  Urbino.  Tav.  N.  1016. 

Piagnano Misure  Lineari , c di  Aridi  proprie  ; 

di  Vino  come  Pesaro;  di  Oli" 
come  Urbino;  di  Pesi  come  S.  Leu. 
Tav.  N.  1020 


Pian  di  Castello  . . Segue  in  lutto  S.  L o. 
Pian  di  Meleto  . . . Segue . in  tutto  S.  Leo. 
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Pietracuta.  .....  Seguo  io  tulio  S.  Leo. 

Pibtragialla  ....'.  Segue  in  tutto  Apecchio. 

Pietrai,  ata  Seguo  in  tutto  Urbino. 

PirrnAKCBBiA Seguo  in  tulio  S.  Lcn. 

Pionutco • Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

' . prie  t di  Aridi  conio  Urbino  ; di 

Pesi  comò  Cagli.  Tnv.  N.  1023. 
Poco  io  (di  S.  Giorgio) . Seguo  in  lutto  S.-  Giorgio.. 

Porcoxzonb Seguo  in  tulio  Scuignlliu 

Pozzo.  Seguo  in  tutto  Pesaro. 

Pozzuolo ........  Seguo  in  tutto  Fano. 

Primii.iuo  .......  Seguo  in  tutto  Urbino. 

HKt'onxATB Seguo  in  lutto  Fossombronc 

Ricbck  . Seguo  in  tutto  Urbino. 

Riparta  .......  Segue  in  (ulto  S.  Agate  Foltria. 

Iìipalta  ( di  Carloccefo)  Segue  in  tutto  Fano.  . 

Ripa  Massana  ....  Seguo  in  tutto  Tnvolcto. 

Pipe  (di  Moni*  Fakri)  , Seguo  in  tutto  Urbino. 

Hipr  Segue  in  tutto  Senigallia. 

Rocca  Pratifeà  ....  Seguo  in  lutto  S.  Leo. 

Rcpom  . Seguo  in  tutto  S.  Leo. 

Rpsciano  Seguo  in  tulio  S.  Leo. 


Saltara  ........  Seguo  in  tutto  Fano. 

S.  Agata  Feltuia.  . . Misuro  in  lutto  proprie.  T«v.  N.  102G. 
S.  Andrea  . » . r . . . Misuro  Lineari,  o di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi  corno  Fano;  di  Olio,  e 
Posi  corno  Scheggi».  Tav.N.  1029. 


S.  Angelo  .......  Segue  in  tutto  Pesaro. 

S.  Angelo  in  Vado  . . Misure  Lineari,  di  Aridi  , Vino  , e 

Olio  proprie;  di  Pesi  come  Ur- 
banin.  Tav.N.  1032. 

S.  Biagio  Misuro  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e 


Olio  corno  Fossombrone;  di  Pesi 
come  Urbani». 

S.  Costanzo Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 

. prie;  di  Aridi,  e Pesi  come  Se- 

nigallia. Tav.N.  1035. 

S.  Cristina Seguo  in  tutto  Gubbio. 

S.  Donato  ( di  S.  Àgata  ) Segue  in  tutto  S.  Agata  Feltria. 

S Donato  in  Tàvigho- 

nb.  ........  . Segue  in  tutto  Urbino 


t^igitizgd  by  Google- 


4 08 1 


S.  Gervasio  ......  Segue  in  tutto  Fossombrone. 

S.  Giorgio Misure  Lineari,  e di  Vino  proprie  ; 

di  Aridi,  e Pesi  coinè  Fano  ; di 
Olio  come  Mondnvio.  Tav.N.  1039. 

S.  Giovanni Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi5 

-come  Auditore;  di  Aridi  come 
L'rliiuo.  / . 

S.  Ippolito Segue  in  tutto  Fossombrone. 

S.  Leo -,  . Misure  in  tutto  proprie.  Tav.N.  1042. 

S.  LoiuiVzo  in  Campo  . Misure  Lineari,  di  V.oo,  Olio,  e Pesi 

proprie;  di  Aridi  come  Fano.  Tav. 
Num.  1046. 

S.  Vito. Misure  Lineari, di  Aridi,  Vino,  c Olio 

' come  Pergola;  di  Pesi  come  Ur- 
binp. 

Sapigno . Segue  io  tutto  S.  Leo. 

Sartiano Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Sasso  Corsaro Misure  Lineari,  di  Aridi,  e Vino  pro- 

prie; di  Oli  ),  e Pesi  comeS.  Leo. 
Tav.  N.  1049.  • • 

Sasso  Feltrio...  . . . Segue  in  lutto  S.  Leo. 

.Scavolino  .......  Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Scheggia. Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  prò 

prie;  di  Aridi  come  Gubbio  ; di 

• . -,  Pesi  come  Urbino.  Tav.  ?f.  1052. 

Secciiiano Segue  in  tutto  S.  I.co. 

Senigallia Misure  Lineari,  di  Vino,  Pesi,  e Olio 

• proprie;  di  Aridi  come  Fano.  Tav. 

Num.  1055. 

Serra  di  Genga  .....  Segue  in  lutto  Urbino. 


Serra  S.  Abbondio.  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Vino,  e Olio 
• come  Pergola;  di  Pesi  come  Ur- 
bino. 

Serrcngherina  . . . . . Segue  in  tutto  Fano'. 

Soanne  . . . Segujj  in  tutto  S.  Leo. 

Sorbolongo Misure  Lineari  come  L'rbania  ; di  Ari- 

di come  Senigallia  ; di  Vino  , n 
Olio  come  Fossombrone;  di  Pesi 
come  Urbino. 

Staccìola  Misure  Lineari,  di  Vino,  o Olio  coma 
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Talacchk)  . 
Talamello  . 
Tacsano  . . 

IaVOLETO.  . 


Tomba  (di'  Pesaro) 


Tomba  (di  Seni  gai  ha)'. 
Torbe  


TOruicei.la  [di  TavoltU >) 
Torricella  (di  Monltilto ) 
Tojiiucella  ( di  Tafa- 


S.  Costanzo,  di  Aridi;  e Pesi  come 
Senigallia. 

Segue  in  tutto  Urbino. 

Segue  in  tutto  S.  I.eo. 

Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie; di  Aridi,  c Pesi  come  Ur- 
bino. Tavola  N.  1 000. 

Misure  Lineari,  di  Vino,  e Olio  pro- 
prie; di  Aridi  come  Pesaro  , di 
Pesi  come  Fano.  Tav.  N.  1063. 

Segue  in  tutto  Senigallia. 

Misure  Lineari,  e di  Vino  proptie  ; 
di  Aridi  come  Fermo;  di  Olio,  e 
Peso  come  Urbino.  Tav.  N.  1067. 

Segue  in  tutto  Tavoleto. 

Segue  in  lutto  Fossmnbrone. 


i nello)  . . Segue  in  tutto  S.  Leo, 

UffogliaNO.  ......  Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Ugkigno  .....  . . . Segue  in  tutto  S Leo, 

.Urcania Misure  in  lutto  proprie.  Tav.  N.  1070. 

Valcodu.e.  ......  Segue  in  tutto  Gubbio. 

Val  di  Tf.va  '.....  Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Valle  Avellana  . . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  e Pesi 

come  Urbmo  ; di  Vino  come  Pe- 
saro, c S.  Donato  in  Taviglionc. 
Valle  Bona Segue  in  tutto  Borgopace. 


c o i 

Valle  S.  Anastasio  . . Segue  in  tutto  S.  Leo. 

Villa  del  Monte  . . Misure  Lineari,  di  Aridi,  Olio,  c Pesi 

come  Barelli;  di  Vino  come  Pe- 
saro, e Fossombrone. 


Djgitized  by  Googli 


PROVINCIA 

DI 

VELI  E T R I 


\ 035 


MISURE  LENE A1U  • 


Le  Misure  Lineari  delia  Provincia  di  Vel- 
letri  sono  la  Canna  Mercantile , e la  Canna  Archi- 
tettonica, ed  ambedue  sono  le  romane  ; la  prima 
si  usa  per  misurare  le  Lane , le  Tele , le  Sete- 
rie, ecc.;  la  seconda  per  le  Fabbriche  , i Terreni 
ed  altro.  In  qualche  luogo  la  Canna  Architetto- 
nica si  compone  di  Palmi  nove,  e il  Palmo  serve 
per  misura  dei  Terreni.  , 

Indicate  queste  misure  nelle  Tavole  speciali 
del  capoluogo  si  sono  omesse  ne'  suoi  Comuni. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Il  Rubbio  colle  sue  suddivisioni  in  Scorzi  e 
Quarlucci  è la  misura  per  gli  Aridi;  e benché  in 
alcuni  luoghi  queste  suddivisioni  sieno  diverse 
nelle  denominazioni,  e nelle  capacità,  nulladime- 
no  il  Rubbio  è il  romano,  e si  compone  di  Litri 
294,4651 . 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


11  Vino  ha  le  solite  misure  di  Foglietta,  Boc- 
cale, Barile,  ecc.;  l’Olio,  oltre  queste,  ha  pure 
la  Quartuccia.  Queste  misure  sono  comunemente 
le  romane,  ad  eccezione  di  pochi  luoghi. 
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PESI 


La  Libbra  romana  divisa  in  Once , Denari, 
e Grani,  è il  peso  -che  si  usa  in  tutta  la  Provin- 
cia, e perciò  notata  nelle  Tavole  di  Velletri  , si 
è omessa  nelle  altre. 
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VELI, ETRI 

M I S U K E LINEARI 


CAS*.* 

mercantile 

Mezza  Canna ........... 

Canna  di  Palmi  8 

Il  Metro  equivale,  a Mez- 
za C-ir.na  1,004. 

PALMO 

AGRIMENSORE 

Minuto...i.' ; 

Oncia  di  Minuti  5 

Palmo  di  Oncc  12 

Canna  di  Palmi  10 

Il  Metro  equivale  a Pal- 
mi 4,4758. 
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- - V 

' * 'l  • 

- . 

l • 

; * • . A 

V , ' 

V 

: Òigitjzed  by  Google 


1088 


VELLETIU 

MISURE  DI  CAPACITA  * PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


«nini 

.MI SUBA  NUOVA 

se. 

p- 

àc 

3 

0 

ili 

£ 

» 

r-  Sfi 

’tii 

y 

DECIMALI  ; 

Quartuccio 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubino  di  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,9884. 

{ 

MISURA  ANTICA  *_ 

Quartuccio  delle  Dodici 

fi 

1 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

c 

I 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2........ 

147 

2 

3 

255 

Rubino  di  Rubbiatelle  2 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,030. 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

B 

101 

Stajo  o Starello  di  Quartucci  4. 

18 

4 

H 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe  o Sta- 

rclli  4 *. 

73 

6 

1 

627 

Rubbin  di  Quarte  4 

294 

m 

6 

510 

Dieci  Litri  rrjiiirntrnvo  a 

1 

Quartucci  2.1784. 

■ 

j 

Digitized  by  Google 


, - 4 089  . 

VELLETRI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


▼IMO 

2 

H • 
2 

85 

£ 

u 

o 

M 

a 

H g 
r,  fr- 
uì 
v? 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  'Foglicele  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 ... 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
te  2,1939. 

933 

4 

6 

5456  I 

OLIO 

Quartuccia 

0 

1 

2 

8305 

F^lietta  di  Quartuccc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Cagnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatel- 

57 

4 

8 

0661  ; 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2.  .. 

[1  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

164 

2 

3 

0400  | 

09 


Digitized  by  Google 


{090 

Y^LLETIU 

MISURE  DIPESI 


pesi 

MERCANTILI 

ce 

« 

o 

*3 

a 

o 

O 35 
H < 
H ec 

Ui  w 

§ o 

fi 

GRAMMI  [i 
E 

DECIMALI  |j 

Grano  di  24/24 

0 

0 

0 

0,04906 

Denaro  di  Grani  24 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3... 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8 

J 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12.. '. 

0 

3 

3 

9,07185 

Quintale  di  Libbre  100 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 

339 

0 

7 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  11,5. 

, 

PESI 

• 

PEI  MEDICINALI 

! t 

Grano...., 

0 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24 

0 

0 

0 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3 

0 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Dramdic  8.- 

. o 

0 

2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Digitized  by  Google 
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BASSIANO  . 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

- s 

H 

md 

se 

H 

5 

w 

a 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Scodella 

4 

6 

0 

1016 

Cassicelo  di  Scodelle  2 

9 

• 2 

0 

2031 

Quartarella  di  Cassicci  2 

18 

4 

0 

4060 

Callaia  di  Quarlarelle  2 

36 

8 

0 

8125 

Rubbio  di  Callaie  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

.. 

Scodelle  2,1734. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  2 

0 

9 

1. 

1587 

fioccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

. 8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

. 4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

- 

Digitized  by  Google 
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BASSIANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


tuo 

1 • 

LITRI 

DECILITRI 

Z ~— 

i e.  H 

===========,: 

' 

DECIMALI 

Il  .1 

Foglietta ... 

0 

B 

8 

654 

fioccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

4 

615 

Soma  romana,  di  fioccali  70.. 

164 

2 

3 

040 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta Ì.1QW. 

1 

| . 

• 

Digitizéd  by  Google 


*093 


CAltPINETO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

X 

H 

G 

bs 

a 

i 

g - 

H 5 

X H 

M 

U 

DECIMALI 

Quarta 

18 

4 

0 

4062 

Tinello  di  Quarte  2 

36 

8 

0 

8125 

Rubbio  romano  di  Tinelli  8.. 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Quarte  5,4336. 

294 

4 

6 

5100 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliètte  2 

0 

9 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

o 

3175 

Quar tardo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16....’ 

933 

4 

6 

5456  • 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

te  2,1939. 

. 

* 

. * 

Digitized  by  Google 
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CARPINETO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

. 

LITRI 

• eé 

H 

3 

G 

Cd 

Q 

CENTILI- 

TRI 

’ I 
i 

DECIMALI  ; 

Quartuccia .... 

0 

1 

2 

8305 

) . 

Foglietta  di  Quarlucce  4 

0 

5 

1 

3220  ' 

Boccale  di  Fogliette  4 : 

2 

0 

2880 

Cugnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle  o Mastello  di  Cugnalel- 

lo  10 : 

82 

. 1 

1 

5200 

i 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  tquivalt  a • Fogliet- 
ta 1,948 

1 . 

• ' 

" -4 

j 

• 

1 

Digitizéd  by  Google 
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, CORI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

1 

litri  jj 

1 

DECILITRI 

GENTILI*  ! 
TRI 

DECIMALI 

Scorzo 

18 

4 

0 

4060 

Gallata  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8125 

Quarta  di  Gallate  2 

73 

6 

ì 

6250 

Rubbio  romano  di  Quarte  4 .. 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Scorzi  5,4336. 

vino 

. * 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

1 

1587 

fioccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 • 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartarodi  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2..' 

116 

, 6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

Digitized  by  Google 


i 


COKI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Quartuccio 0 12  8305 

Foglietta  di  Quarlucci  4.......  0 5 1 3220 

fioccale  di  Fogliette  4 2 0 5 2880 

Soma  di  Boccali  80 164  2 3 0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9484. 


co  97 


MONTE  FORTINO 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

mi 

P « 

X H 
•fi 

1 

1 

DECIMALI 

• 

Quartuccio 

4 

6 

0 

1016 

Mezza  Gallata  di  Quartucci  4.. 

18 

4 

0 

4060  | 

Gallata  di  Mezze  o Scorzi  2.. 

36 

8 

0 

8130 

i 

Quarta  di  Gallate  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubino  romano  di  Quarte  4.... 

Dif.i  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1734. 

VINO 

294 

4 

6 

5100 

• ' 

1 

Foglietta 

0 

4 

5 

j 

5793 

.Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175  I 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4'. • 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Foglia- 
te 2,1939. 

933 

4 

6 

5456  !j 

'U 

II 

Digitized  by  Google 


4098 


MONTE  FORTINO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

3 

H GC 

n H 

U3 

U 

II 

DECIMALI  jj 

Quartuecia 

0 

ì 

2 

8305 

Foglietta  di  Quartucee  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  

2 

0 

5 

2880 

Cognatella  di  Boccali  4 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  fioccali  28 

Pelle,  o Mastello  di  Cugnatel- 

57 

4 

8 

0661 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

164 

2 

3 

0400 

! 

• 

j 

Digitized  by  Google 
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SAN  FELICE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 4 • » 

, ARIDI 

LITRI 

DECILITRI  || 

i 

CENTILI-  j 
TRI 

DECIMALI 

Ottavo,  o Boccale 

1 

1 

5 

0250 

. 

Quartuccio  di  Ottavi,  o Boc- 

cali  8 

9 

2 

0 

2030 

Gallata  di  Quartucci  -1 

36 

8 

0 

8130 

Rubbio  di  Gallate  8 

294 

4 

6 

5100 

' 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

• . •-  *. 

Ottavi  8,69 1 1 . 

* 

• . 

■ . 

* 

• 

* 

. «•  ? / *# 

kv.v. 

1 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

2 

3459 

\ ** 

Barile  di  Fogiiette  83 

43 

0 

,2 

1600 

■ 

Botte  di  Barili  Napoletani  12, 

o Foglietto  1000 

523 

4 

5 

9400 

» 

V 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

, m-r 

ta  1.9104. 

1 , » ‘ . * * ’ , 

/ 

by  Google 


\ 100 


SAN  FELICE 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Qiiartueeia 

0 

ì 

2 

8305 

Fogliella  ili  Quartacce  4 

0 

5 

i 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4.„ 

2 

0 

5 

2880 

('.ugnateli»  dj  Boccali  -i. 

8 

2 

i 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

OGGI 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatcl- 

le  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

1G4 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

la  1,948. 

Digitized  by  Google 


4 401 


SEGNI 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• ,*  Amili 

X 

H 

X 

H 

U 

u 

a 

13  _ 

f.  H 

Ui 

U 

DECIMALI 

Boccate 

3 

0 

(i 

7344 

Scorzo  di  Boccali  0 

18 

4 

0 

4067 

Gallata  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8135 

Quarta  di  Gallate  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubimi  romano  di  Quarte  4.... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Boccali  3,2602. 

' VINO 

' 

Foglietta ':... 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Fogliette  4 

0 

9 

1 

1587 

Boccate  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 : 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

• . Digitized  by  Google 


SEGNI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

DECILITRI 

i 

-J 

H 5 

H 

03 

U 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

6 

6886 

Knccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

6 

7543 

Soma  di  Boccali  80 

181 

4 

0 

3440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,7640. 

* » i 

_ 

Digitized  by  Google 


u on 


SERFIOKETA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Casscccio 

9 

2 

0 

2033. 

Scorzo  di  Cassccci  2 

18 

4 

0 

4067 

Gallata  ili  Scorzi  

36 

8 

0 

8135 

Tomolo  di  Gallate  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Tomoli  4.. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Casseceio  1,0867.. 

VISO 

Foglietta  

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 -... 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

( 

Barile  di  Quartàroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16. 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglie!- 

•** 

le  2,1939. 

SERMONETA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


Quartuccia . 


Foglietta  di  Quartucce  4........  0 

Boccale  di  Fogliettc  4..... 2 

Cugnatclla  di  Boccali  4 8 

Barile  di  Boccali  28 57 

Pelle  o Mastello  di  Cugnatel- 
le  10 82 

Soma  di  Pelli  2 164 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 


rf  H ss  DECIMALI 

3 3 


1 i or» 

SEZZE 


, MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


1 

.«bidi 

H ■ . 

LITRI 

DECILITR 

CENTILI- 

TRI 

decimali 

j 

* 

] Scodella... 

4 

6 

0 

1016 

1 

Quartarella  di  Scodelle  8 

36 

8 

0 

8135 

Qnartarclla  di  Scodelle  10 

46 

0 

i 

0160  j 

Tinello  di  Quàrtarelle  2 

73 

6 

i 

I 

6270 

Ruhbio  romano  di  Tinelli  4.. .. 

294 

4 

6 

5100 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

Scodelle  2,1734. 

; 

-A;  : ' 

VIHO 

Foglietta 

0 

4 

5 

j 

5793 

Boccale  di  Fogliette  4. 

1 

8 

2 

3174 

Terzarolo 

38 

8 

9 

4390 

Barilonc  di  Boccali  32 

58 

.'3 

4 

1590 

Soma  di  Baritoni  2,  o Ter- 

zaroli  3 

116 

6 

8 

3180 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1940. 

• 

, • 70 


' ; *107 

TERRACINA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI.  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

H 

u 

U 

a 

1 

j ’ 

H * 

Cd 

SJ 

DECIMALI 

Quartuccio 

4 

6 

0 

1010 

Scorzo  di  Quarlucci  4.... 

18 

4 

0 

4060 

Tortimelo  di  Scorzi  4 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  romano  di  Quarte,  o 

* 

Torninoli  4... 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quarlucci  2,t734. 

• 

VINO 

1 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

: Mezzo  di  Foglictte  2 

0 

9 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

’’  1 

8 

2 

3175 

| Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quart.iroli  4 

58 

3 

4- 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglirt- 

te  2,1939. 

’Digitized  by  Google 
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I Ì0 8 • . •. 

TERRACINA 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• • • . ' . ; f 

-=■■ ; * 1 

1 

1 

» | 

OLIO 

LITRI 

DEC1L1TR 

H £ 
T.  H 
OS 
(J 

DECIMALI 

••  • 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarluccc  4 

0 

5 

t 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880  ’ 

- ; 

Cngnatella  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

i • . •* 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle,  o Mastello  di  Cugna- 

telle  10  

82 

1 

1 

5200 

• » • ,K 

164 

2 

3 

0400 

• ' 1 

* • ’ t * 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

t ‘ , . 

■ • 

■ 1 •„ 

■ t s V 

. * » 

' . / - * 

*?  . 

' ■ 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  VELLETRI 


Velletri Misure  in  tutto  proprie.  Tav-.  N.  1087. 

Bassiano Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  come 

Vellelri;  di  Aridi  e Olio  prò 
. prie.  Tav.  N.  1091. 

Carpineto Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e 'Pesi 

come  Vellelri;  di  Aridi  proprie 
Tav.  Num.  1093. 

Cisterna Segue  in  tutto  Vellelri. 

Cori  . Misure  Lineari,  di  Vino,  e Pesi  co- 

me Vellelri,  di  Aridi,  e Olio  prò 
prie.  Tav.  Num.  1095. 

Gaviunano  .' . Segue  in  tutto  Vellelri, 

Giulianello  Segue  in  tutto  Bocchignano.  . > 

Gorga  .........  Segue  in  tutto  Bocchignano. 

Legnano  ..........  Segue  in  tutto  Terraeina. 

Monte  Fortino Misure  Lineari,  divino,  Olio  e Pesi 

. come -Velie tri;  di  Aridi  proprie. 

Tav.  Num.  1097. 

Montelanico Segue  in  tutto  Vellelri. 

Norma Segue  in  lutto  Vellelri. 

Bocca  Massima  . . . . Segue  in  tutto  Terraeina.  > . 

S.  Felice Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Vdletri,  di  Aridi,  e Vino  pru- 
pric.  Tav.  Num.  1099, 

Segni  Misure  Lineari,  di  Vino,  c Pesi  co- 

me Vellelri,  di 'Aridi,  e Olio 
proprie,  Tav.  Num.  1101. 

Skrmoneta  , . .....  Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  e Pesi 

come  Vellelri;  di  Aridi  proprie. 
Tav.  Num.  1103. 


uio 

Sb*e  Misure  Liueari,  e di  Pesi  come  Vel- 

letri;  di  Aridi,  Vino,  c Olio 
proprie.  Tav.  Num.  1105. 

Tkbracina Misure  Lineari,  di  Vino,  Olio,  c Pesi 

come  Vellctri;  di  Aridi  proprie. 

Tav.  Num.  1 107. 

Valmontoxe Segue  in  Cutlo  Termina. 


PROVINCIA 

DI 

VITERBO 


-,  ■ Digitized  by  Google 
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MISURE  LINEARI 

> ' * . 

Le  Misure  Lineari  della  Provincia  di  VUel- 
ho  sono  la  Canna  Mercantile , e il  Piede  Agrimen- 
sorio.  La  Canna  Mercantile  è la  romana  di  Palmi 
otto;  il  Piede  Agriraensorio  altro  non  è. che  il 
Palmo,  e Once  dodici  della  Canna  Architettonica 
ronmana.  La  Canna  Agrimensore  però  in  alcuni 
Comuni  si  fa  di  Palmi  dieci,  ed  ili  altri  di  nove: 
Queste  Misure  essendo  comuni  in  tutta  la  Pro- 
vincia, si  sono  notate  soltanto  nelle  Tavole  di 
Viterbo,  ed  omesse  nelle  altre,  ad  eccezione  di 
.Monte  Fiascone  , che  ha  proprio  il  Piede  Agri- 
rnensorio. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  GLI  ARIDI 


Il  Subbio  è la  sola  misura  per  questi  gene- 
ri. Le  sue  suddivisioni  sono  divèrse  nelle  deno- 
minazioni, e nella  capacità,  ciò  non  ostante  tutte 
le  parti  collimano  a formare  il  Rubbio  romano,5 
cioè  Litri  291,46510;  ad  eccezione  di  alcuni  luo- 
ghi nei  quali  si  usa  il  Rubbio  cosi  detto  Castrense. 

MISURE  DI  CAPACITA’  PEL  VINO,  OLIO 
ED  ALTRI  LIQUIDI 


Il  Barile,  il  Boccale , e la  Foglietta  sono  le 
misure  pei  Liquidi,  Vino,  Olio,  ecc.  La  Foglietta 
del  Vino,  e dell’Olio  varia  in  diversi  Comuni.  Il 
Boccale  equivale  sempre  ,a  quattro  Foglieile,  ma 


il  Barile  non  contiene  in  tulli  i luoghi  lo  stesso 
numero  di  Boccali:  per  esempio,  in  Viterbo  il 
Barile  contiene  32  Boccali,  in  Acquapendente  20, 
in  Bagnorea  24,  e così  in  altri  luoghi. 

PESI 

• # » * . . « 

■ , * /»*•’*  « 

Il  peso  Mercantile,  e pei  Medicinali  è la 
Libbra-  romana  colle  sue  solite  suddivisioni  in 
Grani,  Denari,  Once,  ecc.  E siccome  anche  que- 
sta è usata  in  tutta  la  Provincia , si  è notala 
soltanto  nel  capoluogo. 


. ' Digitized  by  Googl^ 


VITEIIBO 

MISURE  LINEARI 


CAI» 

mercantile 


Mezza  Canna . ... 

Canna  di  Palmi  8 


Il  Mttro  equivale  a Mez 
sa  Canna  1,004. 


PALMO 

AGRIMENSORIO 


1 Minuto..., 

| - , 

Oncia  <li  Minuti  5 

Piede,  o Palmo  di  Once  12... 
Canna  di  Piedi  o Palmi  10.. 

I 

• • . 

Il  Metro  equivale  a Vie- 
j|  ili  1,4758. 


METRI 

\ 

u ___ 

E * 

J H 

US  . 

A 

CENT  MIE- 
TRI 

0 

9 

9 

ì 

9 

9 

' - 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

2 

2 

2 

3 

, 

• 

- 

. . Digitized  by  Googte 


VITERBO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Misurala. 


Quarluccio  di  Misurcllc  5 18 

Mezza  di  Quartucci  2... 36 

> Rubbio  di  Mezze  8..... 294 

i * ’ , . , 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
' Misurale  2,7!  68. 


Foglietta I 0 


Mezzo  di  Foglietto  2., 


Boccale,  di  Mezzi  2. 


Quaitarolo  di  Boccali  8 14 

Barile  di  Quartaroli  4 58 

Soma  di  Barili  2. 116 


Botto  di  Barili  16. 


Il  Litro  equivale  a fV 
| gliene  2,1939. 


0 9 


1 8 
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VITERBO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI. 


* ’ \ j * 

; ' V • • . • bigitized  by  Google 
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VITERBO 

J1  I S U R E DI  PESI 


PEttI 

MERCANTILI  „ 

ì '■  ■ 

82 

© 

1 © 

- 

■ 

1 

© 7 
H < 
H tf 
hi  © 

è i 

W tf 
© © 

I 

GRAMMI 

e ; 

DECIMALI  j 

i - ■ ; 

% 

Grano  di  24/24 

■ 0 

1 

0 

0,04900 

Denaro  di.  Grani  24 

0 

0 

1,177 

Ottava  di  Denari  3... 

0 

0 

3,532 

Oncia  di  Ottave  8......... 

0 

0 

• 2 

8,256 

Libbra  di  Once  12 

0 

3 

3 

9,07185 

Odiatale  di  Libbre  106 

33 

9 

0 

7,185 

Migliajo  di  Libbre  1000 , 

339 

0 

1,850 

Il  Chilogrammo  equivale  a 

Libbre  2,  Once  lì, 5. 

, . 

PERI 

* .. 

PEI  MEDICINALI 

Grano .’. ; 

0 

0 

0,04906 

Scrupolo  di  Grani  24.... 

0 

' 0 

n 

1,177 

Dramma  di  Scrupoli  3.... 

0 

.0 

3,532 

Oncia  di  Dramme  8.'...... 

0 

0 

2 

8,256 

! Libbra  di  Once  12 

1 

0 

3 

3 

9,07185 

’•  •'  *•  .Digitizetì  by  Googli 


’ •-  vV-'.i' > ■'  ■’  • ■ • I» 

: ACQUAPENDENTE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI  - 


ARIDI 

| 

. • •••  • 

2 

h 

3 

DECILITRI  1 

■L 

• H £ 

21  ‘ 

U* 

u t 

DECIMALI 

' Misurella 

2 

;ì 

0 

0510 

, Quarto  di  Misurcllc  1 

9 

" 2 

0 

2030 

| St;>jo  di  -Quarti  4. 

36 

8 

0 

8120 

Stajo  di  mezze' Staja*  2 

36 

8 

0 

8120 

Rubtdo  romano  di  Slaja  8 

294 

- 4. 

; 6 

5100 

| • Dieci.  Litri  equivalgono  a 

J*  Misurelle  4,3469. 

# 

• . 

VINO 

jf  *.  * • . . 

• • 

k*s  . - 

Foglietta : 

.0 

4 

7 

3290 

Boccale  di  Foglietto  4 ; 

1 

8 

9 

3L51 

Barile  di  Boccali  20 , 

37 

8 

6 

3020 

i Soma  di  Barili  2... 

75 

7 

1 2 

6040 

{t  Litró  equivale  a Foglie!- 

. • . 

« 

f . , , \ 

te  2,1 129. 

. . * » f "• 

OLIO 

■ ; 

, 

* 

Foglietta. 

0 

5 

3 

6863 

Mezzo  di  .Fogliette  2 

1 

0 

■7 

3727 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

1 

4 

7455  * 

Soma  di  Boccali  40 

85 

8 

9 

8200 

Jl  Litro  equivale  a Foglici- 

' . f 

la  1,8627. 

1 

* ** 

zzzrrr  - ----- 

>"■  ' Digitfcecl  by  Google 


Foglietta 


Boccale  di  Fogliette  4 
Mezzina  di  Boccali  10, 

11  Litro  equivale  a 

la  .1,8140. 


BAtilNOltEA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ri  : h e OECiMAIil 

■u  « (“ 


Quartarol.i ’ .'.  9 2 0 2030 

• i •* 

Siajo  di  Quartarole  4 36  8 0 8120 

Dubbio  di  Staja  8 294.  4 6 5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartarola  .1,0867. 


Foglietta .-... ;..... 1 0 4 5 5793 

Boccale  romano  di  FogHettc  4.  1 8 2 3175' 

Barile  di  Boccali  24.., 43  7 5 6200 

Soma  di  Barili  2...; 87  5 1 2400 

ti  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939.  : . . 
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BARBARANO 

MISURE  Di  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


aridi 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

2 

3 

» 

0510 

Stajo  di  Coppe  8 

18 

4 

0 

4060 

Quarta  di  Staja  4 

73 

6 

ì 

6240 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  4,34G9. 

vino 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglieltc  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili,  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Foghet- 

te  2,1939 

OIjIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglictle  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  80.... 

176 

3 

1 

7360 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,8149. 

71 
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H22 

BASSANELLO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

i 

H 5 

H 

u 

U 

DECIMALI 

Misurclla 

4 

6 

0 

1010 

Quartuccio  di  Misurclle  4 .... 

18 

4 

« 

40GO 

Mezza  di  Quartucci  2 

36 

8 

0 

8120 

Rulibio  di  Mezze  8 

294 

4 

G 

5100 

Dicci  Litri  equivalgono  a 

Misurclle  2,1735. 

YIKO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  rumano  di  Foglietto  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

i 

2400 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

te  2,1939. 

OLIO 

! Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  60 

132 

2 

3 

8020 

Il  Litro  equivale  a Foglici - 

1 la  1,8149. 

Dìgitized  by  Google 
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BASSANO  DI  SI  TIVI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio.: 

3 

3 

4 

618 

Scorto  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

Quartuccicf  delle  dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatcllc  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  o Storcilo  di  Quartucci  4. 
Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

relli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4.... 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

294 

4 

6 

510 

Digìtized  by  Google 
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BASSA  IVO  DI  SUTRI 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

1 

misura  scova 

min 

cs 

hm 

3 

u 

C 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglietto  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

i 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
to 2,1939. 

MISURA  ANTICA 

• 

Foglietta...: 

0 

6 

8 

4300 

Boccale  di  Foglici  te  4 

2 

7 

3 

7200 

Som  i di  Boccali  36 

98 

5 

3 

9200 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,4614. 

• 

OLIO 

Foglietta 

0 

7 

6 

2910 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

5 

2 

5820 

Boccale  di  Mezzi  2 

3 

0 

5 

1650 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,3107. 

• 

4125 


ni  EDA 


MISURE  DI  CAPACITA*  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

se 

3S 

H 

1 

DECIMALI 

MISURA  NUOVA 

Z 

5 

Ss  " 

ala 

a 

u 

Quarluccio...' 

3 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

3 

8 

477 

Rubbio  di  Scorzi  22 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

MISURA  ANTICA 

Quarluccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Qtlartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Slaja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatella  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  llubbiatellc  2 

294 

4 

G 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quarluccio  1,630. 

Quarluccio  delle  Sedici 

. 

4 

G 

0 

101 

Slajo,  o Sbarello  di  Quartucci  4 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja  Coppe,  o Sta- 
relli  4 

73. 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2.1784. 

V 

Digitizèd  by  Google 
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Iti  El»  A 


MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

. 

LITRI 

SS 

H 

n 

u 

w 

a 

CENTILI-  1 
TRI  ‘ 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boreale  romano  di  Foglietto  4.. 

ì 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

0200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

//  Litro  equivale  a Fogliet- 

te  2,1939. 

OLIO 

. 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  vecchia  di  Boccali  48 

105 

7 

9 

0416 

Il  Litro  equivale  a Fogliet - 

la  1,8149. 

• 

• 

4127 


BOLSENA 

i MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


a Rim 

LITRI 

DECILITRI  i 

[ 

1 

£ 5 DECIMALI 
H 
U 

u 

» 

Coppa 

4 

G 

0 1010 

Stajo  di  Coppe  8 

3G 

8 

0 8120 

Rubbio  di  Slaja  8 

294 

4 

G 5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,1735. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 5790 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

2 3174 

Barile  di  Boccali  25 

45 

5 

7 9350 

Soma  di  Barili  2 

91 

i 

5 8700 

Il  Litro  equivale  a Foglict- 

te  2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 0992 

• 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

0 3967 

fi  Litro  equivale  a Foglie- 

la  1,8149. 

-IU- a 

"rrr  TDIg'itized  by  Google 
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NOMAR  ZO 

MISURE  di  capacita  PER  ARIDI,  e liquidi 


-H29 


CANINO 


MISURE  DI  CAPACITA.'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


5 

1 

abiqi 

LITR 

U 

u 

© 

è"  es 
K H 

U 

DECIMALI 

, Starei  io 

18 

4 

0 

4000 

! Rubbio  romano  di  Start-Ili  16. 

294 

4 

6 

5100 

Staro 

23 

0 

5 

6900 

Rubbio  castrense  di  Stara  12. 

276 

6 

8 

2300 

| Cento  Litri  equivalgono  a Sta- 

li relli  5,4336;  a Stari  4,3371. 

i 

vano 

’ 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

! Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

1 

1587 

1 Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

4 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 2,1939 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

Digitized  by  Google 
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CARBOGNANO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


«RIDI 


Coppa 

Scorzo  di  Coppe  4 

Quarta  di  Scorzi  4 

Ruldiio  di  Quarte  4 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Coppe  2,1735. 

VINO 


Foglietta , 

Boccale  di  Fogliettc  4 

Soma  di  Boccali  48 

Il  Litro  equivale  a Fogliel- 
te  2,1939. 

OLIO 

Mezzo 

Boccale  di  Mezzi  2 

Mezzilc  di  Boccali  6 

Otre  di  Boccali  30 

Soma  di  Boccali  60 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Mezzi  9,4374. 


LITRI 

DECILITRI 

f 

d mm 

H 5 

H 

Sd 

O 

DECIMALI 

à 

6 

0 

1010 

18 

4 

0 

4060 

73 

6 

1 

6240 

294 

4 

1 

6 

5100 

0 

4 

5 

5793 

1 

8 

2 

3174 

87 

5 

1 

2352 

1 

0 

5 

9599 

2 

1 

i 

9199 

12 

7 

i 

5194 

63 

5 

7 

5970 

127 

1 

5 

1940 

===== 

Digitized  by  Google 


CASTEL  CELLESE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

— 7 

DECIMALI 

Misurella 

3 

0 

6 

7340 

Mezza,  o Slajo  diMisurelle  12 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Mezze,  o Staja  8.  .. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Misurelle  3,2G02. 

VISO 

Foglietta...., 

0 

2 

0 

3 

Boccale  di  Foglietle  4 

0 

4430 

Soma  di  Boccali  50 ; 

101 

7 

2 

1550 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9661. 

OLIO 

•• 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

Digitized  by  Google 


t 
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CASTIGLIONE  IN  TEVERINA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Otiajolo 4 

Mezzo  Stajo  di  Ottajoli  4 1S 

Slajo  di  mezze  Staja  2 36 

Rultbio  di  Staja  8 294 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Ottajoli  2,17,15. 

vino 

Foglietta 0 

Mezzo  di  Fogliette  2 0 

Boccale  di  Mezzi  2...’. 1 

Barile  di  Boccali  24 44 


Soma  di  Barili  2 , 


X I 

£ 3 _ 

- P « IIECIMAI.I 

«e  r* 


Li 


0 4062 

0 8125 

6 5100 


6 7989 

3 5979 


Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ti 2,1368. 


Foglietta 0 

Mezzo  di  Fogliette  2 1 

Boccale  di  Mezzi  2 2 

Soma  di  Boccali  50 110 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 


0 1983 

0 3967 

9 8350 


33 


CIVITA  CASTELLANA 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

sa 

u 

DECIMALI 

Misurclla 

3 

c 

8 

0810 

Quarluccio  di  Misurcllc  5 

18 

4 

0 

4060 

Mezza  di  Quartucci  2 

36 

8 

0 

8130 

Rubhio  di  Mezze  8 

1 

294 

4 

6 

5100 

Ditei  Litri  equivalgono  a 

Muurelle  2,7168. 

VINO 

' 

Foglietta 

0 

■* 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglietta  4 

1 

8 

2 

3174 

Soma  di  Boccali  48 

87 

r 

1 

2352 

Il  Litro  equivale  a Fogliti- 

te  2,1939. 

> 


Digitized  by  Google 


\ \ 34 


CIVITA  CASTELLANA 


MISURE  DI  CAPACITÀ  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI 

5 

H 

U 

u 

Sì 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccia • 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Quarlucce  4..'. 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliettc  4 

2 

0 

5 

2880 

Cugnatclla  di  Boccali  4 

8 

2 

1 

1520 

Barile  di  Boccali  28 

57 

4 

8 

0661 

Pelle,  o Mastello  di  Cugna- 
tellc  10 

82 

1 

1 

5200 

Soma  di  Pelli  2 

164 

2 

3 

0400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,948. 

• 

' 

Digitizeil  by  Google 


-H35 


CIVITELLA  D’AGLI AIVO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

litri 

3 - 
G £ 

M r* 

J — 

|e 

DECIMALI 

« 

Ottajolo 

4 

G 

0 

1015 

Mezzo  Stajo  di  Otlajoli  4 

18 

4 

0 

4062 

Stajo  di  Mezze  Staja  2...' 

36 

8 

0 

8125 

Rubbio  di  Staja  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Otlajoli  2,1735. 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

6 

7989 

Boccale  di  Foglicttc  4 

1 

8 

7 

1959 

Soma  di  Boccali  50 

93 

5 

9 

7950 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 
te  2,1368. 

• • 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Foglietle  4 

2 

2 

- 0 

3967 

Mezzina  di  Boccali  10 

22 

0 

3 

9670 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

• 

, ,Digitized  by  Google 


4 4 36 


CORCHIAMO 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILI- 

TRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Sediciano 

4 

6 

0 

1010 

Scorzo  di  Seditiani  4 

18 

4 

0 

4000 

Mezza  Quarta  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8100 

Quarta  di  mezze  Quarte  2 

73 

6 

1 

6200 

Sacro  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2500 

Rubino  di  Sarchi  2 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Sediciani  2,1735. 

DIRO 

Foglietta 

0 

4 

5 

| 

5793 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  60 

132 

2 

3 

8020 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

. .1 

itized  by  Google  ' 


m: 


FABMCA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


MISURA  NUOVA 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarluccio 

3 

3 

4 

1 

G180 

Scorzo  di  Quartncci  4 

13 

3 

8 

4770 

Rubbio  di  Scorzi  22 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294 

4 

6 

5100 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

4700  1 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

8750 

Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

6270 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2550 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,630. 

294 

4 

6 

5100 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

1010 

Stajo  o Starello  di  Quartucci  4. 
Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

18 

4 

0 

1 

4070 

relli  4. 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

294 

4 

0 

' 

5100 

72 


Digitized  by  Google 


FA  BRIGA 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  È LIQUIDI 


h r a r x decimali 

2 u H E »- 


Foglietta 


Boccale  di  Foglietto  4. 


Barile  di  Boccali  24 43 

Soma  vecchia  di  Barili  2 87 

LI  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 


.2  3174 

5 6176 


1 2352 


Foglietta. 


04  5471 


Boccale  di  Fogliclle  4 4 18  1886 

Soma  di  Boccali  80 334  5 5 0880 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Foglielte  9,5656. 


^ I 39 


FARNESE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  CASTRENSE 

LITUI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quarto....; 

5 

7 

6 

4200 

Stajo  di  Quarti  4 

23 

0 

5 

6800 

Soma  di  Staja  8 

184 

4 

5 

4900 

Rubbio  di  Staja  12 

276 

6 

8 

2300 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quar  luccio  1,7348. 

ino 

■ 

Foglietta 

0 

5 

0 

8610 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

3 

4430 

Soma  di  Boccali  50 

101 

7 

2 

1550 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,9661. 

OLIO 

Foglietta . 

0 

5 

9 

3375 

Beccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

7 

3503 

Soma  di  Boccali  50 

118 

6 

7 

5145 

LI  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,6853. 

Digitized  by  Google 


MAO 


GALLESE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LEI  RI 

DECILITRI 

4 

CENTILI- 

TRI 

Quartuccio 

9 

2 

0 

2000 

Scorzo  di  Quarlucci  2 

18 

4 

0 

4000 

Mezza  quarta  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8100 

Quarta  di  mezze  quarte  2 

73 

6 

1 

6200 

Sacco  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

2500 

Rubbio  di  Sacelli  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuccio  1,0807. 

294 

4 

0 

5100 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglielte  4.. 

1 

8 

2 

3174 

Soma  di  Boccali  48 

Il  Litro  equivale  a Fo- 
glielte 2,1939. 

87 

5 

1 

2352 

Digitized  by  Coógle 


GALLESE 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


Digitìzed  by  Google 


\ H2 


MONTE  FIASCONE 

MISURE  LINEARI 


PIEDE 

AGPIMENSORIO 

METRI 

DECIME- 

TRI 

CENTIME- 

TRI 

DECIMALI 

jj  Minuto 

0 

0 

0 

3623 

: Oncia  di  Minuti  5 

0 

0 

ì 

8115 

Piede  di  Once  185 

0 

3 

3 

5133 

Canoa  di  Piedi  6,606372 

2 

2 

1 

4132 

Il  Mtlro  equivale  a Pie- 

| di  2,9839. 

. Digitized  by  Google 


3 


MONTE  Ì I VSCOM: 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

• 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Misurella 

3 

6 

8 

0812 

Quartarolo ,. 

Misura  di  Quartaroli  2,  o Mi- 

18 

4 

0 

4060 

surcllc  10 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Misure  8 

Dieci  Lilri  equivalgono  a 
Misurelle  3,2459. 

294 

4 

6 

5100 

AMO 

Foglietta.. 

0 

4 

« 

7989 

Boccale  di  Foglietto  4 

1 

8 

7 

1959 

Soma  di  Boccali  G4 

• 

Il  Litro  equivale  a Fughet- 
te 2,1368. 

119 

8 

0 

5376 

olio' 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliettc  4 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

2 

2 

0 

3967 

■ 1 Di^itized  by  Google 


I I i 4 


IVEPI 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ABIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI  j 

. 

1 

; M. stira 

73 

6 

ì 

6270 

il  Rulibio  di  Misure  A 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Misure  1,3584. 

294 

4 

6 

5100 

VINO 

Foglietta 

0' 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Fogliette  4 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 2,1939. 

OLIO 



87 

5 

1 

2400 

Misurclla 

0 

1 

2 

8305 

Foglietta  di  Misurellc  4 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

0 

5 

2880 

Soma  di  Boccali  77  1/2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

159 

3 

5 

4810 

4145 


ORTE 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI , E LIQUIDI 


- . 

ARIDI 

SS 

£ 

3 

decilitri 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Otlajolo 

2 

3 

0 

0510 

Coppa  di  Oltajoli  8 

18 

4 

0 

4060 

Tinozza  di  Coppo  2 

36 

8 

0 

8120 

Rubbio  di  Tinozze  o Mezze  8. 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
OUajoli  4,3469. 

i 

V1KO 

1 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Fogiictle  4 

1 

8 

2 

3174  ■ 

Barile  di  Boccali  22 

40 

l 

0 

9828 

Soma  di  Barili  2 

80 

2 

1 

9656 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
le  2,1939. 

■ 

OLIO 

1 

Misurella !....  ' 

0 

0 

6 

4150 

Foglietta  di  Misurclle  8 

0 

5 

1 

3220 

Mezzo  di  Foglietto  2 

1 

0 

2 

6440 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

0 

5 

2880 

Soma  di  Boccali  88 

180 

6 

5 

3440 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

Ij 

| 


Digitlzed  by  Google 


4 


PROCENO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  È LIQUIDI 


.mini 

MISURA  CASTRENSE 


Coppa 

Stajo  di  Coppe  8 

Dubbio  di  Staja  12 

Dicci  Litri  equivalgono  a 
Coppe  3,4697. 


VINO 


Foglietta 

Boccale  romano  di  Fogliette  4. 

Barile  di  Boccali  24 

Soma  di  Barili  2 

LI  Litro  equivale  a Fogliet- 
te 3,1939. 


OLIO 


Foglietta 

Boccale  di  Fogliette  4 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 


LITRI 

DECILITRI 

i 

J 

E « 

£ H 
U 

DECIMALI 

2 

8 

8 

2100 

23 

0 

5 

6900 

276 

6 

8 

2300 

0 

4 

5 

5793 

1 

8 

2 

3175 

43 

7 

5 

6200 

87 

5 

1 

2400 

/ 

0 

5 

5 

0992 

2 

2 

0 

3967 

Digitized  by  Google 


U47 

honciglioine 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


• 

ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

4 

6 

0 

1010 

Scorzo  di  Quarlucci  4 

18 

4 

0 

4060 

Stajo  di  Scorzi  2 

36 

8 

0 

8130 

Quarta  di  Staja  2 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Qaar lucci  2;  1735. 

VIRO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglietto  4.. 

1 

8 

9 

3175 

Barile  di  Boccali  21 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

te  2,1939. 

% 

Olilo 

Foglietta. 

0 

7 

6 

2910 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

5 

2 

5820 

Boccale  di  Mezzi  2 

3 

0 

5 

1650 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

la  1,3108. 

Digitized  by  Google 


H4S 


S.  MARTINO 

MISURE  DI  CAPACITA'  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

» 

3 _ 
H 5 

sr.  H 
sa 

V 

DECIMALI 

Quarluecio 

3 

4 

618 

Scorzo  di  Quartucci  4 

13 

8 

477 

, Uubbio  di  Scorzi  22 

294 

6 

510 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

- 

Quartucci  2,9884. 

MISI  HA  ANTICA 

Quartuccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Slajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

! Quarta  di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatelle  2 

294 

B 

6 

510 

I 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartuccio  1,630. 

• 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

H 

0 

101 

( Slajo,  o Starello  di  Quartucci  4. 

18 

4 

0 

407 

Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

73 

Ka 

n 

627 

relli  4 

i Rubbio  di  Quarte  4 

294 

I 

6 

510 

i Dieci  Litri  equivalgono  a 

Quartucci  2,1784. 

1 

■ 

■ 

Digitized  by  Google 


1 H'J 


S.  MARTINO 


MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


vrao 

LITRI 

33 

13 

o 

w 

a 

CENTILI  1 

TRI 

DECIMALI  ' 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Mezzo  di  Foglietto  2 

0 

9 

i 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

2 

317q  | 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

5 

8 

5397 

Barile  di  Quarlaroli  4 

58 

3 

4 

1591 

Soma  di  Barili  2. 

ufi 

6 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

Il  Litro  equivale  a Pagliet- 
te 2,1939: 

933 

« 

4 

6 

’ 

5456 

Olilo 

Foglietta 1 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

Ó 

3967 

Soma  di  Boccali  72 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

158 

6 

8 

5622 

Digitized  by  Google 


H50 


SORIANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


- 

H 

— — 

ARIDI 

H 

3 

— 

U 

u 

a 

H £ 

ir,  H 
M 

CJ 

DECIMALI 

Misurella 

3 

6 

8 

0810 

Quartuccio  di  Misurelle  5 

18 

4 

0 

4060 

Mezza  di  Quartucci  2 

36 

8 

0 

8130 

Rubbio  di  Mezze  8 

294 

n 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Misurelle  2,7108. 

VINO 

M 181  HA  NUOVA 

Foglietta 

0 

H 

5793 

Boccale  di  Fosliettc  4 

1 

8 

3174 

Barile  di  Boccali  32-4 

58 

n 

1590 

Soma  di  Barili  2 * 

116 

8 

3180 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
to 2,1939. 

I 

MISURA  ANTICA 

1 

Foglietta 

0 

H 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglietto  4.. 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

i 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fo- 
gliette  2,1939. 

Digitized  by  Google 


SORIANO 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


OLIO 

L1THI  | 

DECILITRI  ! 

CE.NTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

2 

• 

2 

0 

3967 

Digito  ed  by  Google 


4152 


STABBIA 

MISURE  DI  CAPACITA-  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


AIUDI 

Limi 

2 

H 

J 

G 

w 

q 

CENTILIn 

TRI 

DECIMALI 

Quartuccio 

3 

3 

4 

mjm 

Scorzo  di  Quartucei  A 

13 

3 

8 

u 

Rubino  di  Scorzi  22 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucei  2,9884. 

294 

4 

6 

510 

MISURA  ANTICA 

Quartuccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470 

Stajo  di  Quartucei  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta. di  Staja  3 

73 

6 

1 

627 

Rubbiatclla  di  Quarte  2 

147 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbialelle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuetìo  1,630. 

294 

6 

510 

Quartuccio  delle  Sedici 

4 

0 

101 

Stajo,  o Starello  di  Quartucei  4. 
Quarta  di  Staja,  Coppe,  o Sta- 

18 

0 

407 

rclli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucei  2,1784. 

294 

1 

6 

510 

Digitized  by  Coogle 


1153 


STABBIA 


MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


vino 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

6 

7989 

Boccale  di  Fogliette  -1.„ 

ì 

8 

7 

1959 

Soma  di  Boccali  64 

Il  Litro  equivale  a Fo- 
gliette 2,1368. 

119 

8 

0 

5376 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

9 

3375 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

3 

7 

3503 

Soma  di  Boccali  80 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,6853. 

189 

8 

8 

0240 

73 


Digitized  by  Google 


4 4 54 


SUTIU 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI.  E LIQUIDI 


ARIDI 

MISURA  NUOVA 

PILI  1 

U 

Lì  M II  I-  1 
i RI  i 

I 

DECIMALI 

i; 

. 1 

Quartuceio 

3 1 

3 

4 

Q18 

Scorzo  di  Quartucci  I 

13  | 

3 

8 

477 

Ruhbio  di  Scorzi  22 

Dirci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,9884. 

294  i 

4 

6 

510 

MISERA  ANTICA 

1 

| 

1 

Quarluccio  delle  Dodici 

6 

1 

3 

470  v j 

Stajo  di  Quartucci  4 

24 

5 

3 

875 

Quarta  di  Staja  3 

73 

/» 

u 

1 

627 

1 

Rubbialclla  di  Quarte  2 

147 

2 

3 

255 

Rubbio  di  Rubbiatclle  2 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartuceio  1,630. 

294 

4 

6 

510 

Quartuceio  delle  Sedici 

4 

6 

0 

101 

Stajo  o Starcllo  di  Quartucci  4. 
. Quarta  di  Staja,  Coppe  o Sta- 

18 

4 

0 

407 

' Il 

rclli  4 

73 

6 

1 

627 

Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Quartucci  2,1784. 

294 

4 

fi 

510 

|l 

■■ 

1 
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SUTKI 


MISURE  DI  CAPACITA  l’ER  ARIDI,  E LIQUIDI 


VINO 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  F'ogliette  4 

ì 

8 

2 

3174 

Barile  di  Boccali  romani  24.. 

43 

7 

5 

6176 

Soma  di  Barili  2 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

87 

5 

1 

2352 

OLIO 

F'ogl  ietta 

0 

5 

1 

3220 

Boccale  di  F’ogliette  4 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,9485. 

2 

0 

5 

2880 

_ . Digilized  by  Coogle 
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TOSCANELLA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

Stajo 

18 

1 

0 

4060 

Quarta  di  Staja  4 

73 

6 

1 

6270 

Rubbio  di  Quarte  4 

294 

n 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 

Staja  5,4336. 

vino 

Foglietta 

0 

m 

5793 

Mezzo  di  Fogliettc  2 

0 

1 

1587 

Boccale  di  Mezzi  2 

1 

8 

3175 

Quartarolo  di  Boccali  8 

14 

8 

5397 

Barile  di  Quartaroli  4 

58 

D 

1591 

Soma  di  Barili  2 

116 

8 

3182 

Botte  di  Barili  16 

933 

6 

5456 

Il  Litro  equivale  a Foglie t- 

te  2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

U Litro  equivale  a Fogliet- 

la  1,8149. 

Digitized  6y.  CÒQOffle 
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TREVIGIANO 


MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


! ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Coppa 

4 

6 

0 

1010 

Misurella  di  Coppe  2 

9 

2 

0 

2030 

Mezzo  Stajo  di  Misurelle  2.... 

18 

4 

0 

4060 

Slajo  di  me/ze  Staja  2 

36 

8 

0 

8130 

Rubbio  di  Slaja  8 

294 

4 

6 

5100 

Dieci  Litri  equivalgono  a 

Coppe  2,1735. 

VINO 

Foglietta 

0 

5 

0 

86  0 

Boccale  di  Foglietto  4 

2 

0 

3 

4430 

Soma  di  Boccali  50 

101 

7 

2 

1550 

Il  Litro  equivale  a Foglici- 

ta  1,9661. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Mezzo  di  Fogliette  2 

1 

i 

0 

1983 

Boccale  di  Mezzi  2 

2 

2 

0 

3967 

Soma  di  Boccali  50 

110 

1 

9 

8350 

TI  Litro  equivale  a Foglie t- 

ta  1,8149. 

Digìtized  by  Google 
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VALLERANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


' 

IRIDI 

1 

fi 

fi 

H 

fi 

fi 

£ 

H 5 

SS  H 

fi 

fi 

DECIMAI  I 

Misurella 

3 

0 

G 

7340 

Quartuccio  di  Misurcllc  G 

18 

4 

0 

10G0 

Quarta  di  Quartucci  4 

73 

6 

1 

G270  l| 

Quarta  di  mezze  quarte  2 

73 

6 

1 

6270  , 

i Rubbio  di  Quarte  4 

Dieci  Litri  equivalgono  a 
Misurale  3.2602 

! 

294 

4 

6 

5100 

vivo 

1 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  romano  di  Foglictte  4.. 

1 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

il  Litro  equivale  a Fogliet- 
te  2,1939. 

1 

1 

87 

5 

i 

2400 

Digitized  by  GoOgle 
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V ALLENANO 

MISURE  DI  CAPACITA’  PER  ARIDI  E LIQUIDI 


OLIO 

LITRI  i 

i 

x 

G 

w 

H X 
H 

mi 

'J 

DECIMALI 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogli'  lle  4 

2 

2 

A 

3967 

Soma  vecchia  di  Boccali  48.... 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1,8149. 

105 

7 

9 

4160 

Digitized  by  Google 
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VETRALLA 

MISURE  DI  CAPACITA  PER  ARIDI,  E LIQUIDI 


ARIDI 

LITRI 

DECILITRI 

CENTILI- 

TRI 

DECIMALI 

Stajo 

18 

4 

0 

4062 

Rulibio  di  Saja  16 

294 

4 

6 

5100 

Cento  Litri  equivalgono  a 
Staja  5,4336. 

% 

VINO 

Foglietta 

0 

4 

5 

5793 

Boccale  di  Foglielte  4 

1 

8 

2 

3175 

Barile  di  Boccali  24 

43 

7 

5 

6200 

Soma  di  Barili  2 

87 

5 

1 

2400 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ti 2,1939. 

OLIO 

Foglietta 

0 

5 

5 

0992 

Boccale  di  Fogliette  4 

2 

2 

0 

3967 

Il  Litro  equivale  a Fogliet- 
ta 1.8149. 

Digitized  by  Google 
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ELENCO  ALFABETICO 

DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  VITERBO 

—'a/VVIAA/''- 


Viterbo Misure  in  tutto  proprie.  Tav.N.  1115. 

Acoeapendektb  ....  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo; di  Aridi  Vino;  e Olio  pro- 
prie. Tavola  Num.  1119. 

Arlbna Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  come 

Viterbo  ; di  Aridi,  come  Canino, 
di  Vino  come  Monte  Fiasconc. 

Bagnaja Segue  in  tutto  Viterbo. 

Bagnorea Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 

terbo, di  Aridi  e Olio  proprie;  di 
Vino  come  Ronciglione.  Tavola 
Num.  1120. 

Bahbabano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Olio  proprie;  di 
Vino  come  Ronciglione.  Tavola 
Num.  1121. 

Bassanbllo Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi  proprie;  di  Vino 
come  Ronciglione;  di  Olio  come 
Corcbiano.  Tav.  Num.  1122. 


Bassano  di  Si  tri  . . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi,  e Vino  proprie; 
di  Olio,  come  Ronciglione.  Tav. 
Num.  1123. 

Bassano  in  Tevbrina  . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo; di  Aridi  come  Bassano  di 
Sutri  ; di  Vino  come  Civita  d’O- 
gliano;  di  Olio  come  Corcbiano. 

Bieda Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo, di  Aridi  come  Bassano  di 
Sutri  ; di  Vino  come  Ronciglione; 
di  Olio  proprie.  Tav.  N.  1125. 
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Boi.sf.na Misure  Lineari',  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo;  di  Aridi,  e Vino  proprie 
Tavola  Num.  1127. 

Bomarzo Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo,  di  Aridi  proprie;  di  Vino, 
come  Ci  vitella  di  Agliano  Tavola 
Num.  1128. 

Borghf.tto Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Olio  come  (tor- 
chiano ; di  Vino  come  Vetralla. 

Calcata Segue  in  tutto  Sutri. 

Canepina Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Viterbo;  di  Aridi  come  Binda; 
di  Vino  come  Caprarola. 

Canino Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Viterbo  ; di  Aridi,  e Vino  pro- 
prie. Tavola  Num.  1129. 

Capo  ni  Monte  ....  Segue  in  tutto  Farnese. 

Capranica  di  Sl'tri  . . Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 
me Viterbo  ; di  Aridi  come  To- 
scanclla  ; di  Vino  come  Castiglione 
in  Tevcrina. 

Caprarola Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Viterbo  ; di  Aridi  c Vino  co- 
me Bieda. 

Car  sognano Misure  Lineari  come  Viterbo;  di  Ari- 

di proprie;  di  Vino  come  Civila 
Castellana  ; di  Olio,  e Pesi  come 
Gallese.  Tav.  Num.  1130. 

Castel  Cellese  ....  Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 
me Viterbo;  di  Aridi  proprie;  di 
Vino  come  Farnese  Tav.  N.  1131. 

Castel  S.  Elia  ....  Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi  come  Bieda;  di 
Vino  come  Vetralla  ; di  Olio  come 
Nepi. 

Castiglione  in  Teve- 

Rina Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  Vino,  e Olio  pro- 
prie. Tavola  Num.  1132. 

Ckli.eno Misure  Lineari,  come  Viterbo;  di  A- 
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ridi  come  Acquapente;  di  Vino 
come  Farnese  ; di  Olio  e Pesi  co- 
me Castiglione  in  Tevcrina. 

Gemere Misure  Lineari  come  Viterbo;  di  Ari- 

di come  (ìrndoli;  di  Vino,  Olio,  e 
Pesi  come  Farnese. 

Ciiia Misure  (.incari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Viterbo  ; di  Aridi  come  Bo- 
mar/n  ; divino,  come  Farnese. 

Civita  Castellana  . . Misure  Lineari,  di  Aridi  c Pesi  co- 
me Viterbo  ; di  Vino,  e Olio  pro- 
prie. Tav.  N.  1133. 

Ci  vitella  Cesi  ....  Segue  in  tutto  Bieda. 

Civitella  ni  Agliano.  Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi  come  Castiglione 
in  Tevcrina  ; di  Vino  propria;  di 
Olio  come  Bagnorca.  Tav.  N.  1135. 

Corchi  ano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Olio  proprie: 
di  Vino  come  Vetralla.  Tavola 
N 1136. 

Fabrica Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi  come  Bieda;  di 
Vino,  e Olio  proprie.  Tav.  N.  1137. 

Farnese Misure  Lineari  c di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi,  Vino,  c Olio,  pro- 
prie. Tav.  N.  1139. 

Gallese Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Olio  proprie; 
di  Vino  come  Civita  Castellana. 
Tav.  Num.  11-10. 

Gramoli . Misure  Lineari,  e di  Peso  come  Vi- 

terbo, di  Aridi  come  Acquapen- 
dente; di  Vino,  e Olio  come  Far- 
nese. 

Graffignano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi  come  Acquapen- 
dente ; di  Vino  come  Farnese;  di 
Olio  come  Castiglione  in  Tevcrina. 

Grotte  S.  Lorenzo  . . Segue  in  tutto  Farnese. 

Grotte  S.  Stefano  . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
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lerbo  ; di  Aridi,  Viuo,  e Olio  come 
Farnese. 

Ischia Segue  in  tutto  Farnese. 

Lateba Segue  in  tutto  Farnese. 

Libriamo Misure  Lineari  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Viterbo  ; di  Aridi  come  Bieda, 
di  Vino  come  Farnese. 

Marta  . . . . Segue  in  tulio  Farnese- 

Monte  Fiascone.  . . . Misure  Lineari,  mercantili,  di  Olio, 

e Pesi  come  Viterbo  ; Agrimenso- 
ri, di  Aridi,  e Vino  proprie. 
Tav.  Num.  1142. 

Mcgnano Misure  Lineari,  di  Olio,  c Pesi  co- 

me Viterbo;  di  Aridi  come  Bo- 
marzo;  di  Vino  come  Farnese. 

Nepi Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi,  c Olio  proprie; 
di  Vino  come  Vetralla.  Tavola 
Num.  1144. 

Onano Segue  in  lutto  Farnese. 

Oriolo • Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo; di  Aridi,  e Vino  come  Su- 
tri;  di  Olio  come  Civita  Castellana. 

Ohtk Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi,  Vino,  e Olio  pro- 
prie. Tav.  Num.  1145. 

Piazzano Segue  in  tutto  Farnese. 

Proceno Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi  proprie;  di  Vino 
come  Bonciglionc.  Tav.  N.  1146. 

Rocca  bel  Vecce  . . . Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
terbo ; di  Aridi,  e Vino  come  Ca- 
stel Ccllese;  di  Olio  come  Casti- 
glione in  Teverina. 

Ronciglione Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo, di  Aridi,  Vino,  e Olio  pro- 
prie. Tav.  Num.  1147. 

S.  Giovanni  ni  Bieda  . Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 
me Viterbo;  di  Aridi,  e Vino  co- 
me Bieda. 
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S.  Lorenzo  Nuovo.  . . Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 


Viterbo;  di  Aridi  come  Baguorea; 
di  Vino  come  Civitella  di  Agliano. 

S.  Marti.no Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo;  di  Aridi  come  Bieda  ; di 
Vino  come  Canino;  di  Olio  pro- 
pria. Tav.  N.  1148. 

S.  Michele Segue  in  tutto  Bolsena. 

Sermuunano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 


terbo ; di  Aridi  come  Bieda  ; di 
Vino  come  Civitella  di  Agliano  ; 
di  Olio  come  Castiglione  in  Te- 
verina. 


Spicciano Misure  Lineari,  c di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi,  e Vino  come  Ca- 
stel Cellcse;  di  Olio  come  Casti- 
glione in  Teverina. 

Soriano Misure  Lineari  , di  Aridi,  Olio  , e 

Pesi  come  Viterbo;  di  Vino  pro- 
pria. Tav.  N.  1150. 

Stabbia Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Viter- 

bo; di  Aridi  come  Bieda;  di  Vino 
come  Arlena;  di  Olio  propria. 
Tav.  Num.  1152. 

Sctbi Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

■ terbo;  di  Aridi  come  Bieda;  di 

Vino,  e Olio  proprie.  Tav.  N.  1154. 

Tessenano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 

terbo ; di  Aridi  e Vino  come  Far- 
nese ; di  Olio  come  Castiglione  in 
Teverina. 

Torre  Alfina Segue  in  tutto  Trevignano. 

Toscanella Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  co- 

me Viterbo;  di  Aridi  propria;  di 
Vino  come  Canino.  Tav.  N.  1156. 

Trevignano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Viter- 

bo; di  Aridi  proprie;  di  Vino  come 
Farnese  ; di  Olio  come  Castiglione 
in  Teverina.  Tav.  N.  1157. 

Valentanu Segue  in  tutto  Farnese. 

Vallerano Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Vi- 
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lerbo  ; di  Aridi  proprie  ; di  Vino 
come  Ronciglione  ; di  Olio  come 
Bieda.  Tav.  N.  1 158. 

Vethalla Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo;  di  Aridi,  e Vino  proprie. 
Tav.  N.  1160. 

Viano ' . . . . Misure  Lineari,  di  Olio,  e Pesi  come 

Viterbo  ; di  Aridi  , e Vino  come 
Sutri. 

V ign anello Misure  Lineari,  e di  Pesi  come  Viter- 

bo ; di  Aridi  come  Bieda;  di  Vino 
come  Canino  ; di  Olio  come  Civi- 
ta Castellana. 

Vitorchiano Misure  Lineari,  Ili  Aridi,  e Pesi  come 

Viterbo;  divino  come  Ronciglione, 
di  Olio  come  Acquapendente. 
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